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नई दिल्ली, शनिवार , अप्रैल 6, 2002 ( चैत्र 16 , 1924 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 6 , 2002 (CHAITRA 16 , 1924 ) 


। इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paying is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग III - खण्ड 1 

[ PART III — SECTION 1 ] 
[ उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के 

संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ] 
[Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate 

Offices of the Government of India ) 


केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली - 110003, दिनांक 18 मार्च 2002 
सं . डीपी / एटी. 5/ 2002 / 01194/ 3/ 45/ 98 - प्रशा.5-- - ऋण वसूली 
अधिकरण, हैदराबाद में पीठासीन अधिकारी के रूप में चयन होने के 
परिणामस्वरूप श्री टी . रवि शंकर , उप विधि सलाहकार, के . अ. ब्यूरो 
को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार कर लिए 
जाने पर 23 - 01 - 2002 ( अपराह्न ) से उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया 
गया है । 

एस. डी . बैजल 
प्रशासन अधिकारी ( स्था . ) 


गृह मंत्रालय 
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

नई दिल्ली - 03, दिनांक 19 मार्च 2002 
सं . पी - सात - 4/ 2002 - कार्मिक - 3 - - सूबेदार मेजर/ कार्यालय अधीक्षक 
से प्रशासन/ अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप 
श्री मुत्थू एन ., सूबेदार मेजर/ कार्यालय अधीक्षक ने दिनांक 23 - 2 - 2002 
( पूर्वाह्न ) को सिगनल ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , रांची में 
प्रशासन/ अनुभाग अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

बी . डी. एस. चौहान 
कमाण्डेन्ट ( कार्मिक - 3 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 


दिनांक 21 मार्च 2002 
सं . डीपी/ एडी. 5/ 2002 /01284 / 3/ 32/88 - प्रशा. 5 -- अधिवर्षिता की 
आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस. एम. दुरैस्वामी ने 28 फरवरी, 2002 
अपराह से कार्यालय अधीक्षक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का 
कार्यभार त्याग दिया । 

एस. डी . बैजल 
प्रशासन अधिकारी ( स्था . ) 


नई दिल्ली - 110066, दिनांक 21 मार्च 2002 


सं. 35/ 3/ 97 - प्रशा. 2/ रा . अ. रि .ब्यूरो - 23856 - - राष्ट्रपति, सहर्ष श्री 
जितेन्द्र नारायण प्रजापति को कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी के पद पर 
रु. 8000 - 275- 13, 500/ - के वेतनमान में रा. अ. रि. ब्यूरो के कम्प्यूटर 


16GI/ 2002 


( 615 ) 
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औरप्रणाली डिवीजन में दिनांक - 27 - 2 - 2002 ( पूर्वाह्न ) से अनंतिम 
आधार पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं । 

भूपेन्द्र सिंह धूपिया 
सहायक निदेशक ( प्रशा, ) 


पुलिस अनुसंधान औरविकास ब्यूरो 
नई दिल्ली -110003 , दिनांक मार्च 2002 
सं. 16/10/ 200 । - प्रशा.II - - राष्ट्रपति जी , श्री सुरेश बाबू, वरिष्ठ 
वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) और डॉ. अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ 
वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) को पुलिस अनुसंधान औरविकास 
ब्यूरो के अधीन केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता के 
कार्यालय में पदोन्नति पर वेतनमान रु. 10, 000 - 325 - 15, 200/ - में 
क्रमशः दिनांक 28 - 2 - 2002 तथा 13 - 2 - 2002 से सहायक निदेशक 
( जीव विज्ञान ) के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं । 

___ अशोक कुमार सूद 
सहायक निदेशक ( प्रशा. ) 


महानिदेशालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 

नई दिल्ली- 03, दिनांक 18 मार्च 2002 
सं . ई - 16015( 2 )/1/2002 / कार्मिक - 1/24 - - राष्ट्रपति , निम्नलिखित 
कमांडेन्टों को नियमित पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने दिखाई गई 
तारीखों से केऔसुब में 14,300 -400 -18, 300/ - रुपए के वेतनमान में 
वरिष्ठ कमांडेन्ट के रैंक में नियुक्त करते है : - - 
क्र . अधिकारी का नाम वरि. कमांडेन्ट कार्यालय यूनिट जहां 

के रूप में कार्यभार ग्रहण 
कार्यभार किया है 
संभालने की 
तारीख 


7. एस. एल . नगरकर 26 - 01 - 2002 बल मुख्यालय , 

( अपराह्न ) नई दिल्ली 
8. बालकृष्ण 

28 - 01 - 2002 कोलकाता एयरपोर्ट 

( पूर्वाह्न ) 
9. वी . के . बक्शी 26 - 01 - 2002 उ. से. मुख्यालय , 

(पूर्वाह्न ) साकेत, नई दिल्ली 
10. बी . एल. दुर्रानी 26 - 01 - 2002 भेल, हरिद्वार 

(पूर्वाह्न ) 
11. डी. एस . लाम्बा 26- 01 -2002 ओटीएचपीपी, ओवरा 

( पूर्वाह्न ) 
____ 12. आर. के. नागर 31 - 01 - 2002 द. क्षे. मुख्यालय, 

___ ( पूर्वाह्न ) चेन्नई 
13. सी . के . सिंह 28 -01 - 2002 एफजीयूटीपीपी, 

( पूर्वाह्न ) ऊंचाहार 
14. उत्तम सिंह 

26 - 01 - 2002 केपीटी , कांडला 

( अपराह्न ) 
15. एन. आर. राव 28 - 01 - 2002 एनएफसी, हैदराबाद 

( पूर्वाह्न ) 
16. एस . के . मण्डल 27 - 01 - 2002 नालको, अंगुल 

( पूर्वाह्न ) 
17. आई. आर. उप्पल 26 - 01 - 2002 तृतीय आरथित 

. ( पूर्व ) वहिनी, भिलाई 
18. सूरज मल 

27 - 01 - 2002 ओएनजीसी, नजीरा 

( पूर्वाह्न ) 
19. एस. एल. एन. भटनागर 28- 01 - 2002 नीसा, हैदराबाद 

(पूर्वाह्न ) 
20 . वी . के . थापा 26 - 01 -2002 द्वितीय आरक्षित 

( पूर्वाह्न ) वाहिनी, साकेत, 

नई दिल्ली 
21. के . डी. धनकड़ 26- 01 - 2002 एफएसटीआई नीसा, 

( अपराह्न ) हैदराबाद 
22. डी . एस. रायत 26 - 01 - 2002 बल मुख्यालय , 

( अपराह्न ) नई दिल्ली 
23. डी. बी . राज 26 - 01 - 2002 प्रथम आरक्षित 

( अपराह्न ) वाहिनी, बड़वाह 
24. एस. एल. प्रसाद 26 -01 - 2002 ग्रुप मुख्यालय, चेन्नई 

( पूर्वाह ) 
25. एम. डी . सक्सेना 26 - 01 - 2002 हैदराबाद एयरपोर्ट 

( अपराह्न ) 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


सर्व श्री 


1 . ए. एस. आर. रेइडी 


2. 


टी . डी. पीटर 


3. 


आर. आर. सहाय 


28 -01 -2002 सीपीटी, चेन्नई 

( पूर्वाह्न ) 
26 - 01 - 2002 भेल , हैदराबाद 

( पूर्वाह्न ) 
26 - 01 - 2002 आरसीएफएल , 

( अपराह्न ) मुम्बई 
26 - 01 - 2002 9 रिजर्व बटा., 

( अपराह्न ) चंडीगढ़ 
26- 01 - 2002 एनएपीएम, नरोरा 

( अपराह्न ) 
28 - 01 - 2002 कोचीन एयरपोर्ट 

( पूर्वाह ) 


4. 


बी . के . मेहता 


5 . एस के . अबरोल 


6. पी . जी . पी. नायर 


ह./ - अपठनीय 
महानिदेशक / के औसुब 
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दिनाक 20 मार्च 2002 


मं ई - 16013( 2 )/ 3/ 06/ कार्मिक - 1/ 25 - - मूल सवर्ग अर्थात् असम 
व मघालय न प्रत्यावर्तन होन पर श्री प्रदीप कुमार, भा . पु से 
( एम – 84 ) ने 11 3 -2002 के पूर्वाह्न से उप - महानिरीक्षक ( आसृ 

आरपचा ) बल मुख्यालय, नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड 
दिया है । 


महालेखाकार ( लेखा- परीक्षा ) का का । । करल 

तिरुवनन्तपुरम, दिनाक 20 मार्च 2002 
सं का स्था ( हक ) 1 / न/ 10 - 2/ 2001 - 2002 /164-- - महालेखाकार 
( लेखा- परीक्षा ) का कार्यालय , केरल , तिरुवनन्तपुरम के निम्नलिखित 
अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख को अधिवार्षिकी पर 
सरकारी सेवा से निवृत्त हुए : - - 


ह / - अपठनीय 
महानिदेशक/केओसुब 


क्रम स 


नाम व पदनाम 


सेवा - निवृत्ति की तारीख 


28 - 02 - 2002 अपराह 


श्री वी कृष्णन 
वगिठ लेखा- परीक्षा अधिकारी 


28 - 02 - 2002 अपराह्न 


भारतीय लेखा तथा लेखा- परीक्षा विभाग 
महालखाकार ( लेखा परीक्षा) - 1 पश्चिम बगाल 

परीक्षक , स्थानीय लेखा स्कध 


श्री एस परमेश्वर अय्यर 
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी 


क एन नारायणस्वामा 
उप - महालेखाकार ( प्रशासन ) 


कोलकाता, दिनाक 1 फरवरी 2002 


कार्यालय आदेश 


म ले प / 4 / 577 / खड - चार/ 39 - - महालेखाकार ( ले. प ) - 1, पश्चिम 
बगाल ने , परीक्षक स्थानीय लेखा परीक्षाविभाग के ( 1 ) श्री दिलीप कुमार 
चट्टोपाध्याय, ( 2 ) श्री मो मुस्लिम और( 3 ) श्री सुदर्शन खान, सहायक 
लेखा अधिकारियो को अगले आदेश दिए जान तक परीक्षक स्थानीय 
लेखा परीक्षा विभाग में लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर र 7500 
250 - 12 ,000/ - के वेतनक्रम मे अस्थायी और स्थानापन्न रूप मे 
तारीख 1 -2 - 2002 के पूर्वाह्न या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, जो भी 
पीछे होगा, से नियुक्ति करते हैं । 


लघु उद्योग मंत्रालय 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 

नई दिल्ली, दिनाक 11 मार्च 2002 
स ए- 19018/1624/ 2002 -प्रशा ( गज ) - -विकास आयुक्त ( लघु 
उद्योग ) लघु उद्याग सेवा सस्थान, कटक में लघु उद्योग सवर्द्धन अधिकारी 
( काच / मृत्तिका ), श्री विजय गोपाल ओझा को लघु उद्योग विकास 
सगठन अन्तर्गत क्षेत्र परीक्षण स्थान, भोपाल में सहायक निदेशक ( ग्रेड - II ) 
( काच/ मृत्तिका ) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनाक 4 - 2 - 2002 
( पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं । 


एस पी एन पिल्लैं 
उप - निदेशक ( प्रशासन ) 


नए प्रोन्नत लेखा परीक्षा अधिकारियो को उनके वेतन नियत्रण के . 
तारीख के लिए जी आइ एम ओ पी जी ओरपी कार्मिक और प्रशासन 
मुविधा विभाग कार्यालय ज्ञापन स 1/10/ 89 स्थापन ( वेतन - 1 ) तारीख 
30- 8 - 89 यथासशाधित हुआ मूल नियम 22 ( 1 ) ( ए )( 1 ) के अधीन 
पदार्मास की तारीख से एक महीना के अन्दर विकल्प दे दे । विकल्प 
एक यार देने से ही अतिम समझा जाएगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पी के चक्रवर्ती 

परीक्षक 
स्थानीय लेखा 


दिनाक 13 मार्च 2002 
स ए - 19018/537/ 81 - प्रशा ( राज ) - - सेवा -निवृत्ति की आय प्राप्त 
कर लेने पर श्री एम शन्मुघम, उन -निदेशक ( यात्रिकी ), लघु उद्योग 
विकास सगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा सस्थान , चेन्नई दिनाक 
31 - 1 - 2002 के अपराह से सेवा -निवृत्त हो गए । 


- - - - - 


- - 


एम वी एन पिल्लै 
उप -निदेशक ( प्रशासन ) 


महालेखाकार ( ले वह ) का कार्यालय, केरल 


तिरुवनंतपुरम , दिनाक 


मार्च 2002 


सका स्था /ह व गे/ई 4 पे- -- श्रीमती क पी कोमलवल्लि अम्मा , 
वरिष्ठ लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा तथा लेखा - परीक्षा विभाग , 
01 - 02 - 2002 पूर्वाह्न को स्वच्छा मे सेवानिवृत्त हो गयी हैं । 


कोयला औरखान मत्रालय 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कोलकाता - 700016, दिनाक 19 मार्च 2002 

शुद्धिपत्र 
स 1063ए/ ए - 19011 ( 5 - एम के एम )/ 99/19बी - - इस कार्यालय के 
अधिसूचना स 52ए/ ए - 19011 ( 5 - एम के एम ) / 99/19बी, दिनाक 
4 - 1 - 2002 में आशिक संशोधन करते हुए श्री मनोज कुमार भोण्डल 


ह / - अपठनीय 
वरिष्ठ उप - महालेखाकार ( प्रशासन ) 
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- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


भर 


का नाम श्री मनोज कुमार मण्डल के रूप में पढ़ा जाए । अन्य सभी शर्ते 

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 
अपरिवर्तित रहेंगी । 

( कार्मिक प्रभाग ) 
एस . के . सिन्हा 

मुम्बई -400085, दिनांक 5 मार्च 2002 
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 

सं. स्थापना, आईए/ 551 
कृते महानिदेशक 

क्रम अधिकारी का पद जिसका कार्यभार छोड़ने कारण 
सं . नाम 

कार्यभार की तिथि 

छोड़ा गया 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 

1. श्री लध्धा वैज्ञानिक 16 - 03 - 2001 त्यागपत्र 
नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2002 

अखिलेश अधिकारी/ सी अपराह्न 

2. श्री विनसेंट वैज्ञानिक 07 - 06 - 2001 त्यागपत्र 
सं . 10 / 7/ 99 - स्मा . -- प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं 

तेकीनेडन अधिकारी/ डी पूर्वाह्न 
अवशेष नियम 5 , 1959 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

लोनाप्पन 
मैं , के . पी. पुनाचा, निदेशक ( स्मारक ) यह निर्देश जारी करता हूं कि 

3. डॉ . मनोहर वैज्ञानिक 31 - 10 - 2001 अधिवर्षिता 
कांगड़ा नगरकोट किला स्थित स्वामी आदिनाथ जी के मन्दिर (किले ) 
में वार्षिक उत्सव के उपलक्ष में दिनांक 26 मार्च, 2002 से 28 मार्च, 

खीमनदास . अधिकारी/एच पूर्वाह्न 

सोतलानी 
2002 तक आने वाले भक्तगणों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा । 

4. श्री वर्दी कृष्णा वैज्ञानिक 15 - 12 - 2001 मृत्यु 
के. पी. पुनाचा भीमराव अधिकारी / डी पूर्वाह्न 
निदेशक ( स्मारक ) 

डॉ. चमन लाल वैज्ञानिक 18 - 12 - 2001 मृत्यु 
कृते महानिदेशक 

अधिकारी/ एच पूर्वाह्न 
6. श्री डी . एस. वैज्ञानिक 28 - 12 - 2001 . त्यागपत्र 

पी . चंद्र शेखर अधिकारी / अपराह्न 
कृषि मत्रालय 

एस. बी . 
( कषि एवं औरसहकारिता विभाग ) 

7 . श्री जी. आर. वैज्ञानिक 31 - 12 - 2001 अधिवर्षिता 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 

श्रीनिवासन अधिकारी/ एच अपराह्न 
प्रधान कार्यालय 

8. डॉ . निर्मल वैज्ञानिक 31 - 01 - 2002 अधिवर्षिता 

कुसुम चौधरी अधिकारी/ जी अपराह्न 
एन. एच. - 4 , फरीदाबाद, दिनांक 18 मार्च 2002 

9. श्री शशीकांत वैज्ञानिक 31 - 01 - 2002 अधिवर्षिता 

यशवंत अधिकारी / सी अपराह 
... ए. -19025445/ 80 - प्र. -[ - - श्री ए. के . दास , विपणन अधिकारी 
( ग्रुप -1 ), विपणन औनिरीक्षण निदेशालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय , 

सोनालकर 
कोलकाता दिनांक 28- 2 - 2002 ( अपराह्न ) में सरकारी सेवा से निवृत्त ___ 10. डॉ. श्रीमती वैज्ञानिक 31 - 01 - 2002 अधिवर्षिता 
हो गए हैं । 

आशा दामोदरन अधिकारी / एच अपराह 

11 . डॉ. भीरूड आरएमओ 31 - 01 - 2002 त्यागपत्र 
डॉ . के . बजाज हितेंद लीलाधर 

अपराह 
निदेशक , प्रशासन 
12. डॉ. सत्या ब्राट वैज्ञानिक 31 - 01 - 2002 अधिवर्पिता 

अधिकारी/ जी अपराह्न 

13. डॉ . अनु आरएमओ/ 01 - 01 - 2002 त्यागपत्र 
दिनांक 19 मार्च 2002 

मुलखराज एफटीए 

अपराह 

बिरला 
मं. .. - 190724/ 2/ 2000 - प्र. -[ - - विपणन औरनिरीक्षण निदेशालय में 

14. श्रीमती नीला वैज्ञानिक 01 - 02 - 2002 स्वैच्छिक 
श्री बी . वी . राव, वरिष्ठ रसायनज्ञ सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 

अरविंद अधिकारी/ सी अपराह्न सेवानिवृत्ति 
दिनांक 28 - 2 - 2002 ( अपशक ) में सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं । 

फडनीस 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


डी . के . बजाज 
निदेशक , प्रशासन 


अन्टोनी डिसा 

नियंत्रक 
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मुम्बई- 85, दिनांक | | फरवरी 2002 


सं . पीडी/ 4 ( 1 )/ 99 - आर - III /184 - - नियंत्रक , भाभा परमाणु अनुसंधान 
केन्द्र, श्रीमती अनम्मा थामस , आशुलिपिक ग्रेड - 1 को दिनांक 1 जनवरी , 
2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रु. 6, 500 - 200 - 10 ,500/ 
के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में नियमित आधार पर वरिष्ठ 
वैयक्तिक सहायक नियुक्त करते हैं । 


क्रय सहायक श्रीमती मेरी कुट्टी थॉमस को इसी निदेशालय में दिनांक 
04 - 02 - 2002 ( पूर्वाह्न ) से 08 - 03 - 2002 ( अपराह्न ) तक 
रु . 6, 500 - 200 - 10, 500/ - के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के 
पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । 


आर. सुंदरराजन 
प्रशासनिक अधिकारी - III 


- 


- 


के . सी . दिवाकरन 
उप स्थापना अधिकारी 


( नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र ) 


हैदराबाद - 500062 , दिनांक 8 मार्च 2002 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
मुंबई - 400001, दिनांक 18 मार्च 2002 
सं . 20/ 131), 2001 - मीमीएस / 7 - - राष्ट्रपति , इस विभाग के 
श्री के . रवीन्द्रन, सहायक कार्मिक अधिकारी ( वेतनमान 
रु . 6.500- 10, 500/ ) . सामान्य सेवा संगठन ( तारापुर ) को दिनांक 
10 - 12 - 2001 के पूर्वाह मे दिनांक 11 - 02 - 2002 के अपराह तक की 
अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी कार्यालय में प्रशासन अधिकारी - III 
( वेतनमान रु 10, 000 - 15, 200 / - ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 


सं . नाईंस / काप्रभ -I/04/ 06/ 325 - - राष्ट्रपति , नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र 
मुंबई कार्यालय, मुंबई के श्री के . एस. उन्नीथन , सहायक जन संपर्क 
अधिकारी को दिनांक 19 - 02 - 2002 से 08 - 06 - 2002 तक अथवा 
आगामी आदेशों तक रु. 8,000 - 275 - 13, 500/ - के वेतनमान में तदर्थ 
आधार पर स्थानापन्न हैसियत में जन संपर्क अधिकारी के ग्रेड में सहर्ष 
नियुक्त करते हैं । 

टी . वाई. प्रह्लाद राव 
प्रशासनिक अधिकारी 


- 


उमा महादेवन 

उप सचिव 


सं . 21/ 3 ( 1 )/ 2000 - सीसीएस / खण्ड ।।/ 8 - - राष्ट्रपति , इस विभाग के 
श्री चेतराम, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ( वेतनमान रु. 8,000 - 13, 500/ - ), 
विकिरण औरआयमोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, मुंबई को दिनांक 11 - 2 - 2002 
के पूर्वाह चावी आदेश होने तक भारी पानी संयंत्र, मनुगुरू में उप लेखा 
नियंत्रक ( वेतनमान रु. 10,000 - 15,200/ - ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 


सं. नाईस / काप्रभ - I/ 04/06/ 326 - - मुख्य कार्यपालक , नाभिकीय ईंधन 
सम्मिश्र श्री वाई. नागार्जुन प्रसाद, जन संपर्क सहायक को दिनांक 
19 - 02 - 2002 से 08 - 06 - 2002 तक अथवा आगामी आदेशों तक जो 
भी पूर्व घटित हो रु . 6, 500 - 200 -- 10 ,500 / - के वेतनमान में तदर्थ 
आधार पर स्थानापन्न हैसियत में सहायक जन संपर्क अधिकारी के रूप 
में नियुक्त करते हैं । 


टी . वाई. प्रह्लाद राव 
प्रशासनिक अधिकारी 


उमा महादेवन 

उप सचिव 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


( इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र ) 


( क्रय और भंडार निदेशालय ) 


कल्पाक्कम - 603102, दिनांक 19 मार्च 2002 


मुंबई -400094, दिनांक 18 मार्च 2002 
सं . कभनि / 41/ 1/ 98 - प्रशा./ तदर्थ/1053 - - परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय 
और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय लेखा एकक, के सहायक 
लेखाकार श्री वी . इन्ल्यू नाईक को इसी निदेशालय में दिनांक 
28 - 01 - 2002 ( पूर्वाह्न ) से 01 - 03 - 2002 ( अपराह्न ) तक 
रु . 8. 501)-- 250 - 11,200/ - के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी 
के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । 


सं. इंगांपअके/ वैमि /11013/ 2002 - भर्ती/ 1496 - - राष्ट्रपति, इस विभाग 
के निम्नलिखित पदाधिकारियों को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान 
केन्द्र, कल्पाक्कम में दिनांक 18 - 01 - 2002 के पूर्वाह्न से आगामी 
आदेशों तक अस्थाई रूप में वैज्ञानिक अधिकारी / अभियंता ग्रेड सी के 
पद पर वेतनमान रु. 8 , 000 - 275 - 13, 500/ - में प्रारंभिक वेतन 
रु. 8, 000 / - पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 


क्रम संख्या 


प प सं / अनुभाग 


नाम 


आर. सुंदरराजन 
प्रशासनिक अधिकारी- III 


6272/ एच सी डी 


श्री इंद्रानिल बेनर्जी 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


6273 / डीपेंड 


श्री गोविंद कुमार शर्मा 


म . क्रनि/ 41/ 1/ 98 - प्रशा./ तदर्थ/ 1055 - - परमाणु ऊजीविभाग, क्रय 
और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय क्रय एकक, के वरिष्ठ 


के . अब्राहम 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


6 . 0 
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[ भाग III . - गुण्डा 

- - - - - - - - - 


- 


- 


- - - - 


सं . इंगापअके / वैपि /11013 2002 - भर्ती 1497 - - राष्ट्रपति , इम विभाग 
के निम्नलिखित पदाधिकारियों को इन्दिग गाधी परमाणु अनुसंधान 
केन्द्र, वल्पाक्कम में दिनांक 08 - 01 - 2002 को पूर्वाह्न से आगामी 
आदेश तक अम्थाद रूपमा बज्ञानिक अधिकारी अभियंता ग्रेड सी क 
पद पर चेतनमान 7 8. 500- 375 - 13.500/- में प्रारंभिक वेतन 
रु . ४, 000/ - पर नियुक्त करते हैं । 


कल्पाक्कम में दिनांक 12 - 12 - 200 ) को पूर्वाग से आगामी आदेश तक 
अग्थाई रूप में वैज्ञानिक अधिकारी अभियंता ग्रेड डी के पद पर 
वेतनमान रु. 10,000 - 325 - 15, 200/ - में प्रारंभिक वेतन रू 10, 000/ 
पर नियुक्त करते हैं । 


के . अब्राहम 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


क्रम मख्या 


प प म / अनुभाग 


नाम 


- - - 


- - - - 


6260/ एम एच डी 
6261 / एच सी डी 
6262/ एच सी डो 
6263/ एच सी डी 
6264/ एस जी टी एफ 
6265/ई एस जी 
6266 / सी आई एफ एस 


कुमारी टी . भी बिन 
श्री डी सुजिश 
श्री ई. पध्या 
श्री डी गम दासु 
श्री विशाल डी. पौनीकर 
श्री अमित श्रीवास्तव 
श्री गोविंद कुमार मिश्रा 


यं इंगांपअके वैमि / 6256 / 2002 भर्ती 1501 - - राष्ट्रपति . इस विभाग 
के कुमारी एम. मेनका को इन्दिग का परमाणु अनुसंधान केन्द्र, 
कल्पाक्कम में दिनांक 31 -12 - 2001 को अपराल से आगामी आदेश 
तक अस्थाई रूप में वैज्ञानिक अधिकारी/ अभियंता ग्रेड सी के पद पर 
वंतन मान रु. 8, 000 - 275 - 13,500/ - में पारंभिक वेतन रु. 8 ,000/ 
पर नियुक्त करते हैं । 


के . अब्राहम 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


के . अब्राहम 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


सं . इंगांपअके / वैमि / 11013/ 2002 - भर्ती/ 1498 - - राष्ट्रपति , इस विभाग 
के निम्नलिखित पदाधिकारियों को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान 
केन्द्र, कल्पाक्क्रम में दिनांक 11 - 01 - 2002 को पूर्वाह्न से आगामी 
आदेश तक अस्थाई रूप में वैज्ञानिक अधिकारी/ अभियंता ग्रेड सी के 
पद पर वेतनमान रु . 8 ,000 - 275- 13, 500/ - में प्रारंभिक वेतन 
रु. 8, 000 / - पर नियुक्त करते हैं । 


सं. इंगांपअके / मि / 6258/ 2002 - भर्ती/ 1502 - - राष्ट्रपति , इस विभाग 
के श्री एम. जी , हेमनाथ को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र , 
कल्पाक्कम में दिनांक 02 - 01 - 2002 को पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक 
अस्थाई रूप में वैज्ञानिक अधिकारी/ अभियंता ग्रेड सी के पद पर 
वेतनमान रु. 8, 000 - 275 - 13,500/ - में प्रारंभिक वेतन र ४,000/ 
पर नियुक्त करते हैं । 


के . अब्राहम 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


क्रम संख्या 


प प सं/ अनुभाग 


नाम 


6269 /एच सी डी 


श्री एम. आनंद राज 


6270/ एस जी टी एफ श्री एल. एस. शिव कुमार 


सं. इंगांपअके / वैमि/ 6267/2002 - भर्ती/1503 -- राष्ट्रपति , इस विभाग 
के श्री डी , लक्ष्मण को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम 
में दिनांक 09 - 01 - 2002 को पूर्वाह्न मे आगामी आदेश तक अस्थाई 
रूप में वैज्ञानिक अधिकारी/ अभियंता ग्रेड सी के पद पर वेतनमान 
रु . 3,000 - 275 - 13,500 / - में प्रारंभिक वेतन रु. 8, 000/ - पर नियुक्त 
करते हैं । 


के . अब्राहम 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


- - - - - - - -- 


के . अब्राहम 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


सं . इंगांपअके/ मि / 6231/ 2002 - भर्ती/ 1499 - - राष्ट्रपति , इस विभाग 
के डॉ. बी सुंदरवेल को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम 
मैं दिनांक 19 - 11 - 2001 को पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप 
में वैज्ञानिक अधिकारी / अभियंता ग्रेड डी के पद पर वेतनमान 
रु . 10, 000 - 325 - 15 , 200 / - में प्रारंभिक वेतन रु . 10, 000 / - पर 
नियुक्त करते हैं । 


- - - - - - - - 


के . अब्राहम 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


मं. इंगांपअके / वैमि / 6268/ 2002 - भर्ती/1504 - - गष्ट्रपति, इस विभाग 
के श्री सुधीर टी . नीनये को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र , 
कल्पाक्कम में दिनांक 10 - 01 - 2002 को पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक 
अस्थाई रूप में वैज्ञानिक अधिकारी/ अभियंता ग्रेड सी के पद पर 
वेतनमान रु 8,000 - 275 - 13,500/ - में प्रारंभिक वेतन रु 8,000/ 
पर नियुक्त करते हैं । 


सं , इंगांपअके / वैमि /6249/ 2002 - भर्ती/ 1500 - - राष्ट्रपति , इस विभाग 
के डॉ. सी . वेंकट श्रीनिवास को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, 


के . अब्राहम 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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31 - 12 - 2001 


सं. इंगांपअके / वैमि / 6274/ 2002 - भर्ती/1505 - - राष्ट्रपति , इस विभाग 
के श्री सत्य प्रकाश पाठक को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र , 
कल्पाक्कम में दिनांक 22 - 01 - 2002 को पूर्वाह से आगामी आदेश तक 
अस्थाई रूप में वैज्ञानिक अधिकारी/ अभियंता ग्रेड सी के पद पर 
वेतनमान रु. 8,000 -275 -13,500/ - में प्रारंभिक वेतन रु. 8, 000/ 
पर नियुक्त करते हैं । 


श्री श्रीकांत शुक्ला , 
वैज्ञानिक अधिकारी - जी 


आर. के . गुप्ता 

निदेशक 


के . अब्राहम 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

__ ( कम्पनी कार्य विभाग ) 
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 


सं . इंगांपअके / वैमि/ 6275/ 2002 - भर्ती/1506 - - राष्ट्रपति, इस विभाग 
के श्री एस. सत्यनारायणन को इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, 
कल्पाक्कम में दिनांक 04 -02 - 2002 को पूर्वाह्न से आगामी आदेश. तक 
अस्थाई रूप में वैज्ञानिक अधिकारी / अभियंता ग्रेड सी के पद पर 
वेतनमान रु. 8, 000 - 275 - 13,500/ - में प्रारंभिक वेतन रु. 8, 000/ 
पर नियुक्त करते हैं । 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. कासेव मार्केटिंग ( इण्डिया ) 

लिमिटेड के विषय में । 


नई दिल्ली - 110003, दिनांक 14 मार्च 2002 


के . अब्राहम 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


सं . 560 ( 3 )/ 55/ 55813/2747 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मै. कासेव 
मार्केटिंग ( इण्डिया ) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित 
न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


( परमाणु खनिज अन्वेषण औरअनुसंधान निदेशालय ) 

हैदराबाद- 500016, दिनांक 15 मार्च 2002 
सं . पखनि -51 ( 41 ) / 96 - पेन / 555 - - परमाणु खनिज अन्वेषण 
औरअनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधि 
कारियों ने वार्धक्य की आयु पर पहुच कर प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित 
तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है : - - 


दिनेश चन्द 
उप कम्पनी रजिस्ट्रार 
दिल्ली औरहरियाणा 


क्र 


सं . नाम व पदनाम 


कार्यभार से मक्त 
होने की तारीख 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. विरजामा लॉटरी मैनेजमेन्ट 

( इण्डिया ) लिमिटेड के विषय में । 


30 - 09 - 2001 


नई दिल्ली - 110003, दिनांक 14 मार्च 2002 


श्री अजय सरकार, 
वैज्ञानिक अधिकारी - ई. 


31 - 10 - 2001 


श्री एम वी . कार्तिकेयन , 
वैज्ञानिक अधिकारी - ई 


सं . 560 ( 3 )/ 55/ 55460/ 2750 -- कम्पनी अधिनियम, 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मै विरजामा लॉटरी मैनेजमेन्ट 
( इण्डिया ) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया 
तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विर्घाटत कर दी 
जाएगी । 


31 - 10 - 2001 


श्री एस. के . बंडोपाध्याय, 
वैज्ञानिक अधिकारी - डी 


31 - 10 - 2001 


श्री डी . सी . बनर्जी, 
वैज्ञानिक अधिकारी - एच 


5 


31 - 12 - 2001 


डॉ . मीर आझम अली , 
वैज्ञानिक अधिकारी - एच 


दिनेश चन्द 
उप कम्पनी रजिस्ट्रार 
दिल्ली आरहरियाणा 


622 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 6, 2002 ( चैत्र 16, 1924 ) 

[ भाग III - खण्ड । 
- - - - - 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और मैं गंगा मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड के सूचना दी जाती है कि मै . चन्द्रावती सविसेस लिमिटेड का नाम 
विषय में । 

आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई 


है । 


नई दिल्ली - 110003, दिनांक 14 मार्च 2002 


मं एफ टी एस/ 560 ( 5 )/ 55/50678/ 2753 -- कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधाग ( 5 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि मैं गगा मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नाम आज 
रजिस्टर में काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 


दिनेश चन्द 

उप कम्पनी रजिस्ट्रार 
रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली औरहरियाणा 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


दिनेश चन्द 
उप कम्पनी रजिस्ट्रार 
रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली औरहरियाणा 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै. प्रीमीयर कास्टपार्ट्स लिमिटेड के 

सम्बन्ध में । 


कानपुर - 1, दिनांक 21 मार्च2002 


- - - - - - - - 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै सागर इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट 

लिमिटेड के विषय में । 


सं. 560 ( 3 )/ एल. सी./ एफ . टी एस./ 4492/ 2887 - - कम्पनी अधिनियम, 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि 
आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मै . प्रीमीयर 
कास्टपार्ट्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है 
तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित 
हो जाएगी । 


नई दिल्ली - 110003, दिनांक 14 मार्च 2002 


स. एफ टी एम/ 560 ( 5 )/ 05/15641/ 2756 - - कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एसद्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि मैं सागर इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम 
आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 


डी. आर. चतुर्वेदी 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
उत्तर प्रदेश औरउत्तरांचल 


दिनेश चन्द 

उप कम्पनी रजिस्ट्रार 
रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली औरहरियाणा 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै.शिवम इक्जम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड 

के सम्बन्ध में । 


- 


m 


- - - - - 


कानपुर- 1, दिनांक 22 मार्च 2002 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै, लार्जड मशनरी मार्केटिंग एण्ड 

डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड के विषय में । 


नई दिल्ली - 110003, दिनांक 14 मार्च 2002 


सं. एफ टी एस /560 ( 5 )/ 55/ 69638/2759 - - कम्पनी अधिनियम, 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि मै. लार्जड मशनरी मार्केटिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 
लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विर्घाटत हो गई है । 


सं . 560 ( 3 ) / एल . सी ./ एफ . टी . एस./ 21419 / 2927 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत सूचना 
दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर 
मै . शिवम इक्जम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल 
कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित 
कम्पनी विघटित हो जाएगी । 


दिनेश चन्द 

उप कम्पनी रजिस्ट्रार 
रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली औरहरियाणा 


डी . आर. चतुर्वेदी 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
उत्तर प्रदेश औरउत्तरांचल 


- 


-- 


- 


- 


- - - - - - - - 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. हरयाणा पल्सस प्राईवेट लिमिटेड के 

सम्बन्ध में । 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. चन्द्रावती सर्विसेस लिमिटेड के 

विषय में । 


कानपुर- 1, दिनांक 22 मार्च 2002 . 


नई दिल्ली - 110003, दिनांक 14 मार्च 2002 


नं एफ टी एस/ 560 ( 5 )/ 55/37445/2764 - - कम्पनी अधिनियम, 
1956 की धारा 560 को उपधारा ( 5 ) के अनुसरण मे एतदद्वारा यह 


सं . 560 ( 3 ) /एल. सी ./एफ. टी . एस / 21335/ 2930 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत सूचना दी 
जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर 


भाग 


- - खण्डू 


। । 
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- 


मै . हरयाणा परसस प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकल कारण 
नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी 
विटित हो जाएगी । 


एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै. जश तारा फाइनेन्स. एण्ड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके 
प्रतिकूल कारण पर्शित नहीं किए गए तो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा 
और कम्पनी विपटित कर दी जाएगी । 


डी. आर. चतुर्वेदी 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल 


डी . ए. चार 
सहापक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, पावरा औरनगर हवेली 


कम्पनी भधिनियम, 1956 और मै. मेरेकीपन साल्ट प्राविट लिमिटेड के 

सम्बन्धमा 


सम्पमी अभिनियम, 1950 और मै. प्रणव पर्टलाइन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 
अहमदाबाद- 380013, दिनांक 18 फरवरी 2002 
स . आर. ओ . सी ./ 7478/ एस. टी. ए./560/ 2001 कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( ३ ) के अनुसरण में 
पूतनारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
4. प्रणव पटेला इन्वेस्टमेंदा प्राविट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल 
कारण पर्शित नहींकिए गए तो रजिस्टर में काट दिया जाएगा और कम्पनी 
विटित कर दी जाएगी । 

और बार 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरमगर हवेली 


अहमदाबाद -380013. दिनांक 21 फरवरी 2002 
ब , आर , ओ. सी./29021/ एम. टी .ए./560/ 2001 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 500 को उपधारा ( ३) के अनुसरण में 
एतद्धारा पह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के पार 
मेरकोपन माल्ट प्रापिट लिमिटेर का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित 
नहीं किया गया तो तो रजिस्टर में मार दिया जाएगा और एक्त कम्पनी 
मिटित कर दी जाएगी । 


८ लामा 


ताne - 


m 


सी . प. बार 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, पादरा औरमगर हवेली 


राज 


मिटा 


- 


- 


- 


- 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै.मीग मेटालगीन ( इण्डिया ) लिमिटेड 

के सम्बन्ध में । 
अहमदाबाद - 380013, दिनांक 18 फरवरी 2002 


कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 360 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
पोजना के आवेदन पत्र और मैसर्स लापसी लीज फासिंग प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


म . आर. ओ . सी ./17578/ एम. टी . ए./ 560/ 99 - 2001 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( ३ ) के भनुसरण में 
एतदद्वारा पह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मै , 
मीग मेटालजीन ( डिया ) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल 
कारण दर्शित नहींकिए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी 
विटित कर दी जाएगी । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 21 फरवरी 2002 


डी, प. वार 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 


सं . आर. ओ. सी./23035/560 ( 3 )/2001 - - कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 360 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र 
सं. 1/ 3/ 2000 सी एल . वो दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं. 10 /2000 को पड़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अ 
गोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 
___ यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स लापसी लीज 
फाइनसिग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और 
यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


- - - - - - - - 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै. जश तारा फाइनेन्स एण्ड लीजिंग 

प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 20 फरवरी 2002 


सं . आर. ओ . सी ./ 27449 / एस . टी . ए. / 560/ 2001 - -- कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 


डी . ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


2 - 6GI/ 2002 
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| भाग III - खण्ड । 


- 


- - . : . 


- - - 


कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स वेलजी डरखा पटेल एग्रो एस्टेट 

प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


व्यक्ति , प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 


अहमदाबाद- 380013, दिनांक 25 फरवरी 2002 


यदि कोई प्रतिकल कारण दर्शित नहीं हआ तो मैसर्स संजिवनी फाइनेन्स 
प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


मं. आर. ओ. सी ./13167/ 560 ( 3 )/ 2001 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्यविभाग, भारत सरकार के पत्र 
सं . 1/ 5/2000 सी एल वी दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं. 10/ 2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
व्यक्ति, प्राधिकति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 


डी . ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


- 


- 


- 


- 


यदि कोई प्रतिकल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स वेलजी डरखा 
पटेल एग्रो एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा 
और यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. जुम फाइनेंस लिमिटेड के 

सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 27 फरवरी 2002 


डी , ए वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


सं . आर. ओ. सी ./ 17190 / एस. टी . ए./ 560 / 2001 - -- कम्पनी 
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै जुम फाइनेंस लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं 
किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर 
दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै.गिरधारी शिप ब्रेकिंग इन्डस्ट्रीज 

प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 25 फरवरी 2002 


डी. ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 


सं आर. ओ . सी ./ 27757 / एस . टी . ए. 1560 / 2001 - - कम्पनी 
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै. गिरधारी शिप प्रेकिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के 
प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और 
उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स बीपरास स्टॉक होल्डिंग प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 13 मार्च 2002 


डी . ए. खारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात , दादरा औरनगर हवेली 


कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्म मंजिवनी फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड 

के सम्बन्ध में । 


सं. आर. ओ. सी ./14131/560( 3 )/ 2001 -- कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्यविभाग, भारत सरकार के पत्र 
सं . 1/ 5/2000 सी एल , वी दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं . 10/ 2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स बीपगम स्टॉक 
होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह 
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 26 फरवरी 2002 


सं आर. ओ. सी./ 30420/ 560( 3 )/ 2001 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
को धाग 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग , भारत सरकार के पत्र 
गं . 1/ 5/ 2000 मी एल. बी दिनांक 20 - 09 -2000 के माथ परिपत्र 
म . 10/ 2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 


डी. ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 
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कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै. जेम्स साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के 

सम्बन्ध में । 


यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्म तेजस्वी एक्सपोर्ट 
प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


अगादाबाद - 380013, दिनांक 13 मार्च 2002 


डी . ए. वारई 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


सं . आर. ओ . सी ./ 34563 / एस . टी . ए./ 560 / 2001 - - कम्पनी 
अधिनियम, 1956 की धारा 560 को उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै . जेम्स साफ्टवेर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण 
दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स तेजस्वी फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के 

सम्बन्ध में । 


डी, ए. वारड़े 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 13 मार्च 2002 


- 


- 


- 


- 


सं . आर. ओ. सी./22978/560 ( 3 )/2001 - - कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्यविभाग , भारत सरकार के पत्र 
सं . 1/5/ 2000 सी एल . वी दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं. 10/ 2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै . बी. एन . वी . ट्रेडिंग एण्ड 

इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 13 मार्च 2002 


यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स तेजम्वी फाइनेन्स 
प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


सं . आर. ओ . सी ./ 10944 / एस . टी . ए ./ 560 / 2001 - - कम्पनी 
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै . बी एन. वी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के 
प्रतिकुल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और 
उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


डी . ए. पारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


डी. ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात , दादरा औरनगर हवेली 


कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स सलेस इन प्राईवेट लिमिटेड के 

सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद- 380013, दिनाक 14 मार्च 2002 


- 


- 


कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स तेजस्वी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के 

सम्बन्ध में । 


1a162000 1hy - v - - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 
( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 1/ 5/ 2000 
सी एल. वी दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र सं. 10/2000 को 
पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई व्यक्ति , प्राधिकति 
आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को 
लिखित रूप से सूचित करे । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 13 मार्च 2002 


यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स सलेस इन प्राईवेट 
लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित 
कर दी जाएगी । 


सं. आर. ओ. सी ./ 22969/ 560 ( 3 )/ 2001 --- कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग , भारत सरकार के पत्र 
सं . 1/5/ 2000 सी एल. वी दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं . 10 /2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 


डी. ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 
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कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स श्रीरंग मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड के 

सम्बन्ध में । 


व्यक्ति , प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स कल्यान ज्योत 
इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और 
यह कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 14 मार्च 2002 


डी. ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


- 


सं. आर. ओ. सी./6184/560( 3)/ 2002 - - कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्यविभाग , भारत सरकार के पत्र 
सं. 1/5/ 2000 सी एल. वी दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं . 10 /2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
व्यक्ति , प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स श्रीरंग मुद्रण 
प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स मेमकी न्यू मोल्डिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 15 मार्च 2002 


डी. ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


सं. आर. ओ. सी ./1540 / 560 ( 3 )/ 2002 -- कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र 
सं. 1/5 / 2000 सी एल. वी दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं . 10/2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै. कामधेनु महिला फिन ट्रेड प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013 , दिनांक 14 मार्च 2002 


यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स पेमकी न्यू मोल्डिंग 
इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह 
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

डी. ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


सं . आर. ओ . सी ./ 31127/ एस. टी . ए ./ 560 / 2000 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै . कामधेनु महिला फिन ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल 
कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त 
कम्पनी विघटित कर दी आएगी । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


डी . ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 


- 


कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स कल्यान ज्योत इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स रवीश ट्रेड पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड 

के सम्बन्ध में । 
अहमदाबाद- 380013 , दिनांक 15 मार्च 2002 
सं. आर. ओ. सी ./ 21935 /560 ( 3 )/ 2002 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र 
सं . 1/ 5/ 2000 सी एल . वी दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं . 10/ 2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स रवीश ट्रेड पेकेजींग 
प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 

डी . ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


अहमदाबाद -380013, दिनांक 15 मार्च 2002 


सं. आर. ओ. सी ./ 6870 /560 ( 3 )/2002 -~ कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्यविभाग, भारत सरकार के पत्र 
सं . 1/5/ 2000 सी एल, धी दिनांक 20 - 09 -2000 के साथ परिपत्र 
सं . 10/ 2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
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कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स अनुग्रड गोल्डस्टोरेज प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


सं . 1/ 5/ 2000 सी . एल. वी . दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं . 10/ 2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
व्यक्ति , प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 


अहमदाबाद - 380013 , दिनांक 15 मार्च 2002 


___ यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ सो मैसर्स रविराज एस्टेट 
डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह 
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


सं . आर. ओ. सी ./ 11772/ 560 ( 3 )/ 2002 -- कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्यविभाग, भारत सरकार के पत्र 
सं . 1/ 3/ 2000 सी. एल. वी. दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं. 10/2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
ध्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स अनुग्रड गोल्डस्टोरेज 
प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 

डी . ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


डी . ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स उदय सक्युरीटीज लिमिटेड के 

सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद- 380013, दिनांक 15 मार्च 2002 


सं. आर. ओ. सी ./ 23764/ 560 ( 3 )/ 2002 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्यविभाग, भारत सरकार के पत्र 
सं. 1/ 5/ 2000 सी . एल . वी. दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं . 10/2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
व्यक्ति , प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 


कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स मेकस्टील मेटल सीड्ज प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 
अहमदाबाद- 380013, दिनांक 15 मार्च 2002 
सं. आर. ओ. सी./35115/560 ( 3 )/ 2002 - - कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र 
सं. 1/5/ 2000 सी . एल . वी. दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं . 10 / 2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 
व्यक्ति, प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 

यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स मेकस्टील मेटल 
सीड्ज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह 
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

डी . ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं हुआ तो मैसर्स उदय सक्युरीटीज 
लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी विघटित 
कर दी जाएगी । 


डी. ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स प्रिमीयर इन्सुफोम प्राईवेट लिमिटेड 

के सम्बन्ध में । 


अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत जल्द मार्ग निर्देश 
योजना के आवेदन पत्र और मैसर्स रविराज एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 15 मार्च 2002 


अहमदाबाद - 380013 , दिनांक 15 मार्च 2002 


सं . आर. ओ. सी ./7483/ 560 ( 3 )/ 2002 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग , भारत सरकार के पत्र 
सं . 1/ 5/ 2000 सी . एल. वी . दिनांक 20 - 09 - 2000 के साथ परिपत्र 
सं. 10 / 2000 को पढ़ा । इस सम्बन्ध में यह आवेदन पत्र के लिए कोई 


सं . आर. ओ. सी./ 21930/ 560 ( 3 )/ 2002 - - कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 560 ( 3 ) के अंतर्गत कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार के पत्र 
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व्यक्ति , प्राधिकृति आदि को कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर 
अधोक्षरी को लिखित रूप से सूचित करे । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै. इलाइट लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड 

के सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 18 मार्च 2002 


यदि कोई प्रतिकुल कारण दर्शित नहीं हआ तो मैसर्स प्रिमीयर इन्सुफोम 
प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह कम्पनी 
विटित कर दी जाएगी । 


सं . आर . ओ . सी ./ 8513 / एस. टी . ए./ 560 /99 -2000 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै . इलाइट लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण 
दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


डी. ए. पारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

गुजरात 


डी . ए. पारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात , दादरा औरनगर हवेली 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै. डेमानी स्टोक ब्रीफींग प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013 , दिनांक 18 मार्च 2002 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. चंद्रमौली फुडस प्राईवेट लिमिटेड के 

सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 18 मार्च 2002 


सं , आर. ओ . मी ./ 37484 / एस. टी . ए./ 560 / 99 - 2002 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै. डेमानी स्टोक ब्रीफींग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इम के प्रतिकूल 
कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


सं . आर. ओ . सी ./29936 / एस. टी . ए:/ 560 /99 - 2000 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै. चंद्रमौली फुडस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण 
दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


डी . ए. वारडे 
महायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 


डी . ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 


- 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै .सकायर कन्सलटेन्सी प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. अर्चना गुप्ता इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 18 मार्च 2002 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 19 मार्च 2002 


सं . आर. ओ. सी ./ 10152 / एस. टी . ए./ 560 / 99 - 2000 - - कम्पनी 
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै , सकायर कन्सलटेन्मी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल 
कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


सं . आर. ओ . सी ./ 16869 / एस. टी . ए./ 560 / 99 - 2000 - - कम्पनी 
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने 
मै. अर्चना गुप्ता इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रारापाल 
कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


डी. ए. पारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 


डी . ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 


भाग III -- - खण्ड 1 ] 
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कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै.गोदावरीबेन गुप्ता इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. अमिता गुप्ता इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 19 मार्च 2002 

अहमदाबाद - 380013, दिनांक 19 मार्च 2002 
सं . आर. ओ . सी ./ 16870/ एस. टी . ए./ 560/ 99 - 2000 - - कम्पनी 

सं . आर. ओ. सी ./ 16873/ एस. टी . ए./ 560 / 99 - 2000 - - कम्पनी 
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 

अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै, गोदावरीबेन गुप्ता इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के 

मै . अमिता गुप्ता इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के . म इस के प्रतिकूल 
प्रतिकुल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और 

___ कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी 
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

विघटित कर दी जाएगी । 
डी . ए. वारडे 

डी . ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 

गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 


- 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. परमसुखी इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै . एन. डी . मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा . लि . 

के विषय में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 19 मार्च 2002 


मुंबई - 400002, दिनांक 19 मार्च 2002 


स . आर. ओ सी ./ 16871/ एस. टी . ए./ 560 / 99 - 2000 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मैं. परमसूखी इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल 
कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


सं. 5/18315/ 560 - - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की 
उपधारा ( 3 ) के अनुसरण मैं एतदद्वारा यह सचना दी जाती है कि इस 
तारीख से तीन माह के अवसान पर मै. एन . डी. मैनेजमेंट सर्विसेस 
प्रा . लि . का नाम इसके प्रतिकल कारण दर्शित न किया गया हो तो 
रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी 
जायेगी । 


डी. ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 


बी . चंद्रा 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

महाराष्ट्र 


- 


- 


- 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै, ममता गुप्ता इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट 

लिमिटेड के सम्बन्ध में । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै. बेडरोक सेल्स कारपोरेशन लि . 

के विषय में । 


अहमदाबाद - 380013, दिनांक 19 मार्च 2002 


मुंबई - 400002, दिनांक 19 मार्च 2002 


सं . आर. ओ . सी ./ 16872 /एस. टी . ए./ 560 / 99 - 2000 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 को उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद 
मै. ममता गुप्ता इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल 
कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी 
विर्घाटत कर दी जाएगी । 


सं. 61507/560/2332 - - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 
की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि 
इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मै. बेडरोक सेल्स कारपोरेशन 
लि . का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर . 
से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी । 


डी . ए. वारडे 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 
गुजरात, दादरा औरनगर हवेली 


बी. चं 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्र 
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। 2 
3. 12933 मै,मालविका ट्रेडिंगस प्रा . लि . 
4. 14659 मै, कोरियस एण कारगो प्रा. लि . 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मै. डिया टी . एण्ड रेस्टोरेन्टस लि . 

के विषय में । 
मुंबई- 400002, दिनांक 19 मार्च 2002 
सं. 4/ 24719/ 560 -- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की 
उपधारा ( ३) के अनुसरण में एतदनारा यह सूचना दी जाती है कि इस 
तारीख से तीन माह के अवसान पर में इंडिया टी . एण्ड रेस्टोन्टस लि . 
का नाम इसके प्रतिकूल कारण पर्शित न किया गपा हो तो रजिस्टर 
से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर पी जायेगी । 


अरविन्द शुक्ल 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

कनाटक 


बी. चंद्रा 
सहायक कम्पनी जिस्ट्रार 

महाराष्ट्र 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में 


मंगलूर- 34, दिनांक 19 मार्च 2002 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में । 

मंगलूर - 34, दिनांक 19 मार्च 2002 
से, कीम , 560/ 3 /एम. के . भार./पस, सं./ 2001 - 2002 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 को उपधारा ( ३ ) के भनुसरण में 
पतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि अगर तीन महिने के अंदर उचित 
कारण बताया गया तो कम्पनी का नाम रजिस्टर में काट पिपा जायेगा 
और उस दिन से कम्मनी विपटित समझी जायेगी :- - 


म. क. सं. 560 /3/एम. म./ 2001 - 2002 - -कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3) भनुमरण में पतवद्धारा पह 
सूचना दी जाती है कि भगर तीन महिने के अवर गवत कारण म प्रतापा 
गया तो कम्पनी का नाम रजिस्टर में काट दिया जायेगा और उस दिन 
मे कम्पनी विपटित समझी जायेगी ! 


कम्पनी का नाम 


1 


2 


म . सं . के. से. कम्पनी का नाम 

1. 14657 मै, अग्रिकल्चरल टेक्नोलाजास एण्ड सर्विसेस 
2 . ( 2131 मै, काल्पताल केयर प्राइवेट लिमिटेड 
3. 12021 मै. श्री रामा सरीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड 

अरविन्द रामल 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

कर्नाटक 


. 


___ 1. 24684 मै. सीक्राफ्टम ( डिपा) प्रा . लि . 

2. 16649 मे. कापका इन्वेस्टमेन्ट ( अंगलूर ) प्रा. लि . 
3. 16561 मै. जी. बी. एम. हपापी सिटी फार्मस प्रा. लि . 
4. 25181 मै. बल्यु लाईन आनलाईन डिया प्रा. लि . 
5. 25706 मै. नेटवर्क सोल्पूराम्स प्रा . लि . 
6. 19689 मै. चाम्सी घिदस प्रा. लि . 
7. 19031 मै. पिलेन्ट ट्रावेल्स एण टूर्स प्रा . लि . 
8. 28095 मै. मैक्रोसैन साफटवेयर टेक्नोलाजीस प्रा. लि . 


. 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में । 


मंगलूर- 34, दिनांक 19 मार्च 2002 
स. क . सं. 560/ 3/ एफटीएस/ 2001 - 2002 - - कम्पनी अधिनियम , 
1956 की भाग 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुमरण में एतद्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि अगर एक महिने के अंदर उचित कारण न बताया 
गया तो कम्पनी का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उस दिन 
से कम्पनी विघटित समझी जायेगी :- - 


टी. एस. दुर्गा प्रसाद राव 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

कर्नाटक 


क्र . सं . कं . सं . 


कम्पनी का नाम 


1 


2 


कम्पनी अधिनियम , 1956 के विषय में । 

कोयंबत्तूर - 641005, दिनांक 19 मार्च 2002 
सं. एस. 560 ( 3 )/ सी . 181 -4575 - - कम्पनी अधिनियम, 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर 


1. 12410 मै . आबियन्स होटल्स मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्रा . लि . 

- 9906 मै . एम्बिएन्स ऐब्रीक्स एण्ड फर्निशग्स प्रा . लि . 


भाग II .. खण्ड ।। 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 6 , 2002 ( चैत्र 16, 1924 ) 


631 


1 


2 


इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताया गया तो इस तारीख से तीन 
दिन की अवधि की समाप्ति पर मैं, तिरुप्पूर येनिफीट फण्ड लि . का 
नाम रजिस्टर आफ कम्पनी से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी 
बंद ( डिफंक्र ) कर दी जायेगी । 

वी . सेल्वराज 
कम्पनी रजिस्ट्रार 

तमिलनाडु 


3. 8870 मै. पी. एम. एम. स्पीनींग मिल प्रा. लि . 
4. 9886 मै. वेस्टकाट बेसिक ड्रग ( प्रा . ) लि . 
5. 10203 मै . दुगर इंडस्ट्रीस प्रा . लि . 
6. 10995 मै. तेम्बा पैटोटकनिक्स प्रा. लि . 


7. 11839 में , बेसिक पैपिंग इंजीनियर्स प्रा. लि . 


कम्पनी अधिनियम , 1956 के विषय में । 


8 . 12606 मै. प्रिमियर रेडियोलोजिकल एण्ड कैंसर हास्पिटल 

प्रा . लि . 
9. 12925 मै. अकुला चिट्स एण्ड फैनेन्स प्रा . लि . 


10. 13024 मै, बालाजी जिन्नींग फैक्ट्री प्रा . लि . 


कोयंपत्तर - 641005, दिनांक 31 मई 2001 
सं . 560 ( 3 )/ ली . 181 - 6166 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एलद्वारा यह सूचना दी जाती 
हैं कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताया गया तो इस 
तारीख से तीन दिन की अवधि की समाप्ति पर मैं , प्रो ग्रीन सिलिका 
प्रईवेट लि . का नाम रजिस्टर आफ कम्पनी से काट दिया जाएगा और 
उक्त कम्पनी बद (डिफेक्ट ) कर दी जायेगी । 

वी . सेल्यराज 
कम्पनी रजिस्ट्रार 

तमिलनाडु 


11. 13340 मै. शहूजा मेडिकल इक्विप्मेंट प्रा. लि . 


12. 14399 में. जयलक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा . लि . 


13. 14992 मै. तेनी कमरशियल सिन्डीकेट प्रा . लि . 
14. 15084 मै. रमणा एक्सपोर्टस प्रा. लि . 
15. 15547 मै. आडवन चिट् फण्डस प्रा . लि . 


16. 15650 


मै. बी . एस . मानशैन प्रा . लि . 


17. 15698 मै. लक्ष्मी विरण्ड चिट फण्डस प्रा. लि . 


कम्पनी अधिनियम, 1956 के विषय में । 

कोयंबतूर - 641005 , दिनांक 31 मई 2001 
सं . 560 ( 3 ) / सी . 183 - 8020- - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
500 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताया गया तो इस 
तारीख में तीन दिन की अवधि की समाप्ति पर मै, उमा प्रबू फाईनान्स 
लि . का नाम रजिस्टर आफ कम्पनी से काट दिया जाएगा और उक्त 
कम्पनी बंद ( डिफंक्ट ) कर दी जायेगी । 


18. 16678 मै . एम. आर. नन्झुन्डप्पा फैनेन्स प्रा . लि . 
19. 16937 मै, श्री लिंगा टेक्स्टेलस मिल्स प्रा. लि . 
20 . 17083 मै. पथनीर सेक्यूरीटी प्रेस प्रा. लि . 


21. 19032 में . जानकी एन. एल. आर. राजा मिल्स प्रा. लि . 


वी . सेल्यराज 
कम्पनी रजिस्ट्रार 

तमिलनाडु 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में । 

चेन्नई, दिनांक 21 मार्च 2002 
मं . 560 ( 5 )/ 2001 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 360 की 
उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 
निम्नलिखिप्त कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और 
उक्त कम्पनियां विघटित हो गई है :- - 


22 . 19572 मै. नवरत्न कुण्ड एण्ड केमिकल्स प्रा. लि . 
23 . 20197 मै. प्रकाश फैनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि . 
24. 20852 मै. विक्की कास्टनेर्स प्रा. लि . 
25. 20907 मै. बालाजी फैनेन्स एण्ड मर्चेटाइल प्रा . लि . 
26. 21219 मै. एक्सलेस मार्केटिंग सर्विसस प्रा. लि . 
27 . 21807 मै. न्यूलैन इंजीनियर्स प्रा . लि . . 
28 . 22275 मै. सुषस्वरा ओवरसियस मार्केटिंग प्रा. लि . 
29 . 22479 मै. विजयटला फुड एण्ड केमिकल्स प्रा. लि . 
30 . 22514 मै. ओ. एम . एस. श्रीम्पस प्रा. लि . 
31 . 23053 मैं. चेमिडैना मद्रास प्रा . लि . 
32. 23922 मै, श्याम सर्जिकल्स कम्पनी प्रा . लि . 


क्र . सं. के . सं . 


कंम्पनी का नाम 


! 


2 


1 . 8161 मै , ट्रैलर इंजीनियर्स प्रा. लि . 

2. 8198 मै मृवी ग्राडर ( मद्राम ) प्रा . लि . 
31G1 /2002 
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. 


1 


2 


1 


2 


33. 24081 मै. अन्नलक्ष्मी चिट फण्डस् प्रा . लि . 


63. 33340 मै. एण्डेयन फैनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि . 


34. 24446 मै . अरुणकृष्णा निटवेट प्रा . लि . 


35. 25167 मै निधिअरसी कस्ट्रक्शन प्रा . लि . 


36. 25592 मै. गेमग कन्सट्रक्शन इक्विटमैंट प्रा . लि . 
37. 25753 मै, नेशनल ईको सिस्टम्स प्रा . लि . 
38. 26154 मैं. ग्रामा मार्केटिंग एसोसिएट्स प्रा. लि . 
39. 26272 मै. स्ििजक इक्सिम ट्रेड इंडिया प्रा. लि . 


64, 33640 मै. सीप अग्रो फुड लि . 
65. 33876 मै. कोटुट फैनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा . लि . 
66 . 34455 मै. डी क्यूब फैनेन्शियल सर्विसस प्रा . लि . 
67. 34935 मै. शैनवेल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फेनेन्शियल सर्विसस 

प्रा. लि . 
68. 35894 मै. पोन्नी बेनिफिट फण्ड लि . 


69. 36192 मैं . नावलर बेनिफिट फण्ड लि . 


40. 26357 मै . आरेस इंजीनियरिंग प्रा . लि . 


70 . 36373 मै. वलीवालम बेनिफिट फण्ट लि . 


41. 26455 मै. विवेक एजेन्सीस प्रा. लि . 


71. 36913 मै . फारच्यून साक्टवेर सल्यूशन्स प्रा . लि . 


42. 26602 मै, कोविलपट्टी बेनिफिट फण्ड लि . 


43 . 26704 मै. गिण्डी पटमनेन्ट फण्ड लि . 
44 . 27307 मैं. तेवर्स इन्वेस्टमेंट्स प्रा . लि . 
45. 27461 मै. रीजेंट अक्वा कार्मस प्रा . लि . 


72. 37094 मै. रजन डैमण्ड टूल्स प्रा . लि . 
73. 37202 मै. वासुकी बेनीफिट फण्ड लि . 
74, 37416 मै. विशेष प्रापरटिस प्रा . लि . 


75. 37422 मै. कारपाड़ी श्री शातीनाथ बेनीफिट फण्ड लि . 


46 27632 मै . श्री भाग्या बेनीफिट फण्ड लि . 


76, 38212 मै. ग्रीनीश ( इंडिया ) एक्सपोर्टस प्रा . लि . 


47. 27685 मैं . विजयरानी फैनेन्स प्रा . लि . 


77. 38395 मै. श्री लक्ष्मी विण्णु फैनेन्स प्रा . लि . 


48. 28657 मै. शक्ति प्रीफ्यूई रम्बर्स प्रा . लि . 


78. 39140 मै. उलग तमिलट कलवी निरुवर्णगल लि . 


49. 29070 मैं . मार्कण्ड कन्सल्टन्सी एण्ड सर्विसस प्रा . लि . 


79. 40199 मै . एन . ए. एस . बेनीफिट फण्ड लि . 


50. 29755 


मै . देवेशवर एस्टेटस प्रा. लि . 


51 . 29880 मै. विजयसुपर स्पीन्नर्स लि . 


के . निरुमलैमुत्तु 
सहायक कम्पनी पंजीयक 

तमिलनाडु 


52. 30046 मै. तिरुवानमयूर ग्रेनीफिट फण्ड लि . 


53. 30607 मै. मद्रास डेनिम फैक्टरी लि . 


54. 31473 मै , दागा टेक्सटैल्स लि . 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में । 


55. 316। । मै. डी . क्यूब डिसैन्स प्रा. लि . 


चेन्नई, दिनांक 21 मार्च 2002 


56 . 31744 मैं . प्यूसेक्स कन्सलटन्ट्स प्रा . लि . 


57. 31916 मै, मारलेका टिसएस प्रा . लि . 


सं. 560 ( 5 ) /2001 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 की 
उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 
निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और 
उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं : - -- 


58. 32096 मै. सीबी सेक्यूरिटीस प्रा. लि . 


59 . 32427 मै , दैवा प्रसीशन्स प्रा . लि . 


क्र . सं. कं . सं . 


कम्पनी का नाम 


60 . 32436 मैं. श्रीवार्टी अग्रो कार्मस एण्ड ईस्ट 


1 


2 


3 


61. 32716 मैं . अग्रवाल स्टाक एण्ड कन्सल्टन्सी प्रा . लि . 


1. 3695 मै . चोक्कन ट्रान्सपोर्ट प्रा . लि . 


62. 33096 मै हिलियोस चिअ फण्ड प्रा . लि . 


2. 6619 


मै. प्लेन्टेक सर्विसस प्रा . लि . 


भाग II[ .. खण्ड । । 
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3 7689 में कमान्ड कन्सल्टन्सी प्रा लि 


+ 7963 में लक्ष्मी टुरीस्ट होम प्रा लि 


5 8937 मै पेस्माल कन्स्ट्रक्शन प्रा लि 


6 9348 म मोट इजीनियरिंग एण्ट प्रोडक्ट्स प्रा लि 


32 18208 मै लियो कन्सलटन्सी सर्विमम प्रा लि 
33 18423 मै कारमन इलक्ट्रानिक्स प्रा लि 
34 18557 मै सी के ( मद्रास ) चिट फण्ड प्रा लि 

18632 मै कनीखन सी फुड प्रा लि 
18818 में स्पेक्ट्रा ब्रिक्स एण्ड रोन्सीप प्रा लि 

18904 में आनद प्रदीप कुमार फन प्रा लि 
38 19349 मै इललागिरी हील्स इनवेस्टमेंटम कम्पनी प्रा लि 
39 19933 मै फेमस गार्मेन्टस एक्सपोर्ट प्रा लि 


79728 मे श्रा पाण्डुग्गा टेक्सटैल्स लि 


8 10753 म मरे लन्डींग लीमिग प्रा लि 


9 12065 में रामजयम म्यूचुअल बेनिफिट परमनेन्ट फण्ड 

लि 


10 12191 मै जेम क्यूल्स प्रा लि 


40 20492 मै इमेज ट्रेड लिंक्स प्रा लि 


41 20665 मैं अभिनया लेनर्स प्रा लि । 


।। 12476 में श्री लक्ष्मी दत्ता चिट्स एण्ड फेनन्स प्रा लि 


12 12017 म न्यूटिट स्टेशनरीस प्रा लि 
13 13392 मै गुडटीच फेनेन्म एण्ड लिसींग प्रा लि 
14 13757 मै क्वालीटी एण्ड प्रोडक्टीवीटी कन्सलटण्ट प्रा 


42 20942 मे ट्रान्सवल्ड एण्ड फ्राईट प्रा लि 

21009 मै ट्रीची लैट लेनर प्रा लि 
44 21689 मैं वेलूर ट्रेडिग एण्ड इक्सपोर्टस इजिनियरिंग प्रा 


लि 


लि 


15 13849 मे धरमपुरम टेक्स्टैल्म प्रा लि 


16 14188 में रूपम टोलर्म फ्लोर मिल्स प्रा लि 


17 14100 में सीमी पढ्नीकशन प्रा लि 


18 14325 में कन्मनी पब्लीकेशन एण्ड फूड प्राइक्टस प्रा 


मास 


लि 


19 _ 14648 मे वेल एण्ड गम सी फूड्स प्रा लि 


20 14908 मे पखा चिट्म प्रा लि 
21 15045 मे आर वी वी लेदर्स शूस प्रा लि 
22 15366 में कम्पाला होटल्स प्रा लि 
23 1589 ) मे करला मीमीन्टस प्रा लि 
2 + 15936 मै प्रयाटेल्स प्रा लि । 
25 16379 मै आर्या रीट्रीट प्रा लि 
26 16500 मै सर्नन अयोडीन प्रा लि 


45 21720 मै ट्रीची गोल्डन इन्जीनियरिंग प्रा लि 
46 22567 मै अरविद ग्रुप एण्ड रिसोट्स प्रा लि 

22277 मै ट्रेडल एजेन्मी कान्ट्राक्टेर प्रा लि 

23504 मै गोल्डन सियारा एट ट्रावल्स प्रा लि 
49 23923 मैं रामास फ्लोर मिल्म प्रा लि 
24278 मैं इरुगुनी मुल्लुमेड टानर्स इण्डस्ट्रीयल एफ्लुएण्ट 

ट्रीटमेन्ट कम्पनी प्रा लि 
24424 मै वेलकम शिपिग सर्विसस प्रा लि 
24435 मै प्रेसीडेन्सी क्रेडीट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लि 
24573 मै पी एस ए जेनसेट्स प्रा लि 

25313 मे प्रम एक्सपोर्ट प्रमोशन्स ( इंडिया ) प्रा लि 
55 25669 मै राजाली एस्टेट्स प्रा लि 

25701 मै गैनवेस्ट चिट्स प्रा लि 
25867 मैं पी वी एन चिट्स प्रा लि 

26402 मै ग्रान्डी ग्रोव प्लान्टोरियम प्रा लि 
59 26739 मै ईस्ट वेस्ट टेलीसिस्टम प्रा लि 
60 27064 मै एन आर एन सेक्यूरीटीज लि 


27 16948 म पेन्यत्रीन बिसनस सर्विस प्रा लि 


28 17109 में एन्टलट एयर्पोटस प्रा लि 


29 17170 मे माक इमन्ड हाउस प्रा लि 


61 27665 मै श्रीचक्रा पिक्चर्स लि 


30 171 )13 में कलपाक फार्मस प्रा लि 


62 28075 में आनद प्रकाश स्पीनर्स प्रा लि 


31 18038 म कालम चिट फण्डस प्रा लि 


63 28907 मै टान्जूर सीफूडस प्रा लि । 
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- 


- - -- 


(94. 28448 मैं . एस. ए. अपारल्स प्रा. लि . 


88. 39128 मै . रूपीनी अपेरल्स प्रा . लि . 


65. 29071 


मै श्री एसाराट इंटरप्राइसेस प्रा . लि . 


89. 41158 


मै. सी . एल. सी . लाईटिंग प्रा . लि . 


66. 29153 मै सिस्टम बेम लेबरटरीस प्रा . लि . 


67. 29869 मै. कृशी शीप फार्म प्रा. लि . 


के , तिरुमलैमुत्तु 
सहायक कम्पनी पंजीयक 

तमिलनाडु 


68. 29922 मैं . डी. एस. एम. आटो एण्ड एलेक्ट्रानिक्स प्रा . 


लि 


69. 30270 मै. लेदर लेस प्रा . लि . 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में । 


70. 3083 ) मैं . डेल्टा आटो काम्पोनन्दम मद्रास प्रा . लि . 


71 3174 ] मै, गोकुलम असोसियेट्स एक्सपोर्ट एण्ड इम्र्पोट्स 

प्रा लि 


कोच्चि - 682011, दिनांक 21 मार्च 2002 
सं . 560 ( 3 )/2001 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 की 
उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एसद्वारा सूचना दी जाती है कि 
निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से तीन महीने के अवसान 
पर प्रतिकूल कारण दर्शित न किया तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे : - - 


72 31866 में, अयप्पा सिमेन्ट प्राडक्ट्स प्रा. लि . 
73 . 31923 मै. सोनी मार्लेचा फिनान्स लि . 
74. 32033 मै. साय स्वाती फिनानस प्रा . लि . 


क्र . सं . कं . सं . 


कम्पनी का नाम 


75, 32338 मै . जे. एन . बयो फेर्टीलैसर्स प्रा . लि . 


76. 32003 मै, श्री सिवा स्पीन्नींग मिल्स लि . 


1. 2 
1. 3292 मै. आलफ्रड तोमस एण्ड के , प्रा. लि . 
2. 5013 मै. प्रायागा एलक्ट्रोनिकस प्रा . लि . 

6459 मै, सुल्तान जुवल्लेरस प्रा. लि . 
4. 9013 मै. एरनाड प्लान्टेपन्स एण्ड अग्रो फार्मस प्रा . लि . 


77 . 32830 मै. मेनाट होम्स प्रा . लि . 


78. 33770 मै. ग्लोबल मनी चेन्जर्स प्रा . लि . 


79. 34573 में . वन्दै अरसर बेनिफिट् फण्ड लि . 


5 . 9193 मै . सहराबा होटल्स एण्ड रीसोर्टस प्रा . लि . 


80. 14660 मै . रासी अग्रो लि . 


6. 9659 , मै. सूलीका प्रीन्टीग एण्ड पब्लीशिंग कम्पनी प्रा . 


81. 34849 मै . आरस फिनलीस प्रा . लि . 


7 . 9975 मै , कालाष फौंडेशन्स प्रा. लि . 


8. 10302 मै, केयरवेल्ल प्रोपर्टी मैनेजमेंट्स प्रा . लि . 


82. 35235 मैं . अस्वा प्रापर्टीम एण्ड इंवेस्टमेन्ट्स प्रा. लि . 
83. 3,5803 मै. बी. पी. के. फैनेन्म एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा . लि . 
34. 36183 में . सनम बेनिफिट फण्ड लि . 
85 36914 मै. शैन शिप्पिग प्रा . लि . 
86 . 38388 मैं. मंडिकार्प कार्डियो प्राडक्ट्स प्रा . लि . 


9 . 11688 मै. मइटी बिसिनस एन्टरप्रैसस प्रा . लि . 


एस. एम. अमीरुल मिल्लत्त 
कम्पनी रजिस्ट्रार 

केरल 


87. 38402 मैं. नवोदया बेनिफिट फण्ड लि . 


- ve 


, 
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- - - - - - 

- 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

Administrative Section Officer in Signal Group Contro , CRPF, 

- Ranchi on 25- 2 - 2002- ( FN ) . 
New Delhi-110003 , the 13th March 2002 

B . D . S . CHAUHAN 
No. DPAD - 5 /2002 /01194 / 3 / 45 / 98 - AD . V . - Consequent 1111 

Commandant ( Pera - l ] ) 
his selection as Presiding Oncer , Dcbis Recovery Tribunal 
Hyderabad , Shri T . Ravi Shankci , DI A , CBI was relieved of 
hig duties w of 23 1 -2002 (AN ) on acceptance of his tech 
nical resignar1011 by the l uniretcnt Authority 

NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU 
S . D BAIJAN 

New Dolhi- 110066 , rho 2141 March 2002 
Administrative Officer (Est. ) 

No. 35 , 3 /07-110 - II /NCRB -23856 . - Tlc President of 
( B ) 

India is plaqul to appoint Shri Jitendra Narain Prajapati 10 
The post of Junior Staff Officer in the scale of Rs. 8000 - 275 

13500 / - 10 ( omputei and Systems Divis on in NCRB w .e . f. 
The 21st Alaich 2002 

27- 02 - 2002 IIN ) on provisional basis until further orders . 
No . DPAD -5 / 2002 01284 / 3 / 88 -AD . V - Shui S , M 

B . S . DHUPIA 
Dora swamy relinquished the charge of the post of Office 

Asst . Dir. (Admn ) 
Superintendent, Cential Buneau of Investigation with effect 
fiom the afteinoon af Febru ily 28 2002 on attaining tha 
roc of superannuction 

BUREAU OF POLICE RESEARCTI & DEVELOPMENT 
SD. BAIJAL 

New Delhi- 110003, the 22nd March 2002 
Administrative Officer (Colt 

No 16 , 10 2001- Arm -ll --- The Picsident is pleused to 
uroint Shri Suresh Babu , Senior Scientific Officei (Biology ) 

Di, Anil Kumi Shil mu, Senio Scient fic Officer ( Bio 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

logy ) as Assistant Director ( Biolamy ) in ihe officc of Cen 
DIRECTORATE GENER 41., ( RPF 

tal Forensic Science Laboratory, Kolkata under the Bureau 

( Police Rearch & Developmcıt on promotion with effect 
New Delhi-110003, the 19th March 2002 

from 28 -02- 2002 and 13-02 - 2002 icspectively in an officiating 

farcity in the cale of pix of Rs 10 .000 - 325- 15 , 200 / -. 
No , P . VII 4 / 2002 / Pers -3 – Consequent on his promo 
tion to the post of Administrative / Section Officer , Shii Muthu 

A . K , SOOID 
N Subedi Mujor Oncc Supet has taken over charge as 

utt Dir ( Admn. ) 


DIRECTORATE GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi, the 18th March 2002 


NO . E - 16015121/ 1/ 2002/PERS. 1/21 - Th : Pisije it is pled to top it th : following C ninandants 
on regular promotion to the rank f Sr. Commandant in the pay sciler f Ra 14,300 - 400 - 18300 /- in CISA with 
cffect frem the dates noted against oach 


Name , fihe Officci 


Date nf assump 1112 of charge 

as Sr . Comandant 


offico/ Unit where assumed 

the charge 
- - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - — 

S /Shri 
A . S .R . Reddy 
T . D . Peter 
R . R . Sahai 
B . K . Mehta 
S .K . Abrol 
P .G . P . Nair 
SL . Nagarkar 
Balkrishan 
V . K . Bakshi 
B . L . Durani 
D . S . Lemba 
RK Nagar 
C . K . Singh 
Uttam Singh 
- - - - - - - - - - 
4 - 6 GI/ 2002 


CPT Chennai 
BHEL, Hydora bad 
RCFL Mumbai 
9ih Res . Bn. Chandig irh 
NAPS Narora 
Cochin Airport 
FHQ ., N . Delhi 
Kalkitta Airport 
NS HQis . Siket, New Dellu 
BHEL Hardwar 
OTHPP Obre1 
SZ HQrs . Chonnai 
FGUTPP Unchachar 
KPT K ?n 191 
- - 

- - 


28 - 1- 2002 (F /N ) 
26 - 1- 2002 ( F /N ) 
26 -1- 2002 (A /N ) 

- dan 

-dc 
28 - 1- 2002/ F /N ) 
26 - 1- 2002 (A / N ) 
28 - 1- 2002( F / N ) 
25 - 1- 2002( F /N ) 

- do 

- do 
31- 1 -2002/ P /N ) 
28 -1 - 2002 P / N ) 
25- 1-2002(A / N ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


-- 
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[PARI WI- See , 1 


- 


- 


- 


28 - 1 -2002F/ N ) 
27- 1- 2002CF / N ) 
26 - 1 -2002(F /N ) 
27- 1-2002(P /N ) 
28 -1- 2002 (F / N ) 


s/ Shri/Smt. 
N . R . Rao 
S .K . Mondal 
I. R . Uppal 
Suraj Mal 
S . L .N . Bhainagar 
V . K . Thapi 
K . D . Dhankar 
D . S. Rawat 
D . B . Raj 
S . L . Prasad 
M . D . Saxena 


NFC Hyderabad 
Nalep Angul 
3rd Ros. Bn. Bhilai 
UNGC Nazira 
NISA Hyderabad 
2nd Res. Bn . Saket, New Delhi 
FSTI NISA Hyderabad 
FHQ ., New Delhi 
1st Res. Bn . Barwahil 
Gp . HQrs . Chesnai 
Hyderabad Airport 


26 - 1- 2002(A / N ) 

- du 

-do 
26 - 1-2002 ( F / N ) 
26 - 1- 2002(A /N ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


Sd/- ILLEGIBLE 
Director General/ CISP 


The 20th March 2002 


No. E - 1613 / ( 2 )/ 3 / 96 - Pers. 1/ 25 . - On repatriation to 
his parent cadie is Assam & Meghalaya , Shri Pradeep 
Kumar , IPS ( AM : 34 ) has relinquished the charge of the 
post of DIG ( INT, & OPS. ) CISE HOrs ., New Delhi in 
the Forenoon of 11 - 03 - 2002 . 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL ( A & E ) 

KERAIA 
Tbiluvananthapuram , the 3rd February 2002 
No. 0 . E . / £ & C / EIVP . - Smt. K . P . Komalavallyamma , 
Sr . Accounts Oficer , I. A . & A . D ., retired from servico volun 
tarily on 1- 2 - 2002 F / N , 

Sd /- ILLEGIBLE 
Sr. Dy. Accountant General ( Admn. ) 


$ d / - ILLEGIBLE 
Director Gencral / CISF 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 


OFFICER OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT ) I, 

WEST BENGAL 
EXAMINER OF LOCAL ACCOUNTS WING 
Kolkata-700 001, the 1st February 2002 

OFFICE ORDER 


Thiruvananthapuram , the 20th March 2002 
No . OE ( Entt )-I /Pen / 10 - 2 /2001- 2002 / 164. – Tho follow 
ing officials of the Office of the Accountant General ( Aydit ) , 
Kerala , Thiruvananthapuram have retired from Govern . 
ment Service on superannuation on the dates noted against 
their names, 
SI. No., Nume and Designation und Date of retiremont 

1. Sri V . Krishnan , Sr. A . O . --28 -2 - 2002 (AIN ) . 
2 . $ . Parameswara Iyer. Sr, A0 — 28 -2 -2002 ( A / N ) , 


Sd - ILLBOIBLE 
Dy. Accountant General Admon .) 


No. LA / Admn / $77 ( Vol. IV ) / 39 .- The Accountant 
General ( Audit ) - 1, West Bengal, has been pleased to ap 
point ( 1 ) Sufi Dilip Kumar Chattopadhyay , ( 2 ) Shri Md. 
Muslim and (3 ) Shri Sudarsan Khan . Assistant Audit Olti 
cers of the Bxaminer of Local Accounts Wing to otticiate 
as Audit Officers in the Examiner of Local Accounts Wing, 
Omce of the Accountant Generul ( Audit ) - 1, West Bongal , 
in the scale of pay of Ry, 7500 - 250 - 12000 / - in temporary 
and officiating capacity with effect from the forenoon of 
1- 2 - 2002 or the date of taking over charge whichever is later , 
until further orders. 


The newly promoted Audit Officers may exercise option 
for choosing date for Axation of their pay on promot on 
under Rule 22 ( 1 ) ( a ) ( i ) of the Fundamental Rules within 
one month of the date of promotion as amended in terms of 
G . I. MOP P . G . & P . Department of Personnel and Admi 
nistrative Reformy O . M . No. 1 / 10 / 89- Estt ( Pay- T ) cated 
10 - 8 - 1989, Option once exercised shall be ipal. 


MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

( SMALL SCALE INDUSTRIES ) 

New Delhi, the 11th March 2002 
No. A - 19018 / 1624 / 2002 -Admn ( G ). - The Develapment 
Commissioner ( Small Scale Industries) is pleased to appoint 
Shri Bijoy Gopal Ojht, Small Industry Promotion Officer 
(Glasg / Ceramics ), Small Industries Service Institute, Cuttack 
is Assistant Director (Grade 1) ) (Glass / Ceramics ) on 
officiating hasęis under Small Industry Development Organi. 
sation at Field Testing Station , Bhopal with effect from 
The forenoon of 4 - 2 - 2002 until further orders. 

S . V : N . PILDAI 
Dy . Director ( Admn. ) 


P . K . CHAKRABORTY 
Framiner of Local Accounts 

West Bengal 


PART TH - SEC. 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 6 , 2002 ( CHAITRA 16 , 1924 ) 


637 


The 13th March 2002 


Sites and Rothatto Rules , 1959 , 1 , K . P . Portnitcha, Director 
(Monuments) hereby direct that no entry fee shall be 
charged at the temple of Lord Adinathji at Fort of Nagar 
kot. Kangrik on the occasion of Anual Function between 
26th March 2002 to 28th March, 2002 . 


No1- 19018 / 537 /81-Admn ( G ). . On attaining the age of 
suporumba , Shri M . Shanmughaph , Doptity Director 
(Mechanical) , Small Industries berfice Institute , Chennai 
uodor Small Industry Development Organisation retired from 
Govoramont borvice on the afternoon of 31- 1 -2002 . 

S . V . N . PILLAI 
Deputy Director (Admn.) 


K . P . POONACHA 

Director(M ) 


MINISTRY OF AGRICULTURE 


(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO -OPERATION ) 

(DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION ) 


NH -IV Faridabad , the 18th March 2002 


MINISTRY OP COAL AND MINES 

(DEPARTMENT OF MINES ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 
Kolkata - 16 , the 19th March 2002 

CORRIGENDUM 
No . 1063A / A - 19011( 5 -MKM ) / 99 / 19B . . In partial modi 
fication of this office notification no . $ 2A / A - 1901 I ( 5 -MKM )/ 
99 / 19B dated 4 -1 - 2002 the name of Sri Mandj Kr. Moddal 
may be read as Sri Manoj Kumar Mandal. The other terms 
and conditions will remain unchanged. 


No. A . 19025 / 45 /80 A . 1.- -Shri A . K . Das, Marketing 
Offcer (Group - H) Directorato of Marketing and Inspection , 
Eastern Regional Office, Kolkata has superanduted from 
Govt. service with effect from 28- 2 -2002 (AN ). 


D . K . BAZZAZ 
Director (Administration ) 


S . K . SINHA 
Sr. Administrative Oncer 
for Director General, GSI 


The 19th March 2002 


NO. A - 19024 / 2 / 2000- A . I. Consequent upon his attain 
ing the age of superannuation , Shri B . B . Rao , Senior 
Chemist in the Directorate of Marketing and Inspection hum 
retired from Govt. service with effect from 28 - 2 - 2002 (AN ) . 


ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

New Delhi, the 21st March 2002 
No. 10 / 7 /99 -M .-- In exercise of the Power s conferred 
under Rule 3 of the Ancient Monuments and Archacological 


D . K . BAZZAZ 
Director (Administration ) 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

( PERSONNEL DIVISION ) 
Mumbai-400085, the Sth March 2002 


EM 


No. ESTT. IA /551 
S . No. Name of the officer 
- ) * ** (2) 


Relinquishod the 
Charge of the post of 


Date of na mama mam Event - - - 
relinquishinent 


TH 


- 


( 4 ) 

- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


LU 


- - - -- - 


rinviernooiop 


Shri Laddha Akbilesh 
Shti Vincont Thekſnoadan Lónappan 
Dr. Manohar Khimandas Totfanj 
Shri Vardi Krishna Bhima Rao 
Dr. Chaman Lal Bhat 
Shri D .S . . Chandra Shekhar Rao) 
, G . R . Shrinivaşan 
Dų. Anu Mulkhraj Birla 

Nirmal Kusum Chaudhuri 
Shri Shashikant Yashwant Sinalkar 
Dr ( Smt.) Asha Damodaran 
Dr. Bhirul Hitendra Liladhar 
„ Satya Brat 
Smt, Neela Aravind Phadnis 


SO / C 
SOD 
SO / H 
SO / D 
SO / H 
SO /SB 
SO /H 
RMO(FTA ) 
SO / G 
SO / C 
SO / H 
RMO 
SO /G 
SO / C 


16 - 03-2001 (AN ) Resignation 
07-06 -2001 (FN ) Rosignation 
31 -10 - 2001 

Superannuation 
15 - 12 - 2001 

Death 
18 - 12 - 2001 

Death 
21 - 12 2001 (AN ) Resignation 
31- 12- 2001 (AN ) Superannuit1011 
01-01-2002 

Resignation 
31 -01- 2002 

Superannuation 
31- 01 - 2002 

Suporannuation 
31 -01- 2002 

Superannuation 
31 -01 - 2002 

Rasignation 
31-01- 2002 

Suprannuation 
01-02 -2002 

Voluntary 

Retirement 
- - - - - - - - - - - - - 
ANTHONY DE SA 

Controllor 


1 


13 . 
14 . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


— - 


- 


- 


Share to Morini demon adhoo 02. 2007 
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Mümbai-400 085, the 11th February 2002 

No . NFC / PAR - 1 / 04 / 06 / 326 . — Chief Executivo, NFC ap 

points Shri Y . Nagarjuna Prasad. PRA to officiato as Asst , 
No, PD / 4 (1 )/ 99 -R -III/ 184 . – Contoller, Bhabha Atomiu Public Relations Officer on adhoc basis in the scelo of pay 
Roscaich Centre appoints Smt, Annamma Thomas, Steno of Rs. 6500- 203- 10500 , w .e .f. 19 -02- 2002 to 08 - 06 2002 or 
grapher Grade I as Sr . Personal Assistant on regular basis . until further orders wbichever is earlier, 
with effect from the forenoon of 01-01- 2002 , ini thy scal. 
of pay of Rs. 6500 - 200 - 10500 in this Research Centre 

T . Y . PRAHALAD RAO 
until further orders . 

Administrative Officçi 
K . C . DIVAKARAN 
Dy. Establishment Officer INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH 

Kalpakkam -603 102, the 19th March 2002 
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

No. IGCAR / A -11013 / 2002- R / 1496 . — The President Is 

jen cd to appoint the undermentioned Officer in Indira 
Mumbai-400 001, the 18th March 2002 

Gandhi Centre for Atomic Rescarch , Kalpakkam of this De 

partment as Scientific Officer / Engineer Orade " C " on an 
No. 20 / 13 ( 1 ) / 2001 -CCS / 7 . - The President is pleased to 

initial pay of Rs. 8000 / - in the scale of pay of Rs. 8000 
appoint Shri K . Ravcendran , Assistant Personnel Oficer 

275 - 13500 , - with effect from the forenoon of 18 -01- 2002 
( Scale of pay Rs. 6500 – 10500 ) , in the General Service Oiga in a temporary capacity until further orders . 
nisation ( Tarapur) , of this Department as Administrative 

- - - - 

- 

- 
Oficor- I11 ( Scale of pay Rs. 10000 - - 15200 ) in the same 

S . No., IC No. /Section and Name 

- - - - - 
Ofice op ad - hoc basis for the period from 10 - 12 - 2001 ( FN ) 
to 11-02- 2002 ( AN ) 

1, 6272 /HCD --- Shri Indranil Banerjee 

2. 6273 /DPEND — Shri Govind Kumar Sharma 
UMA MAHADEVAN 
Dy Secy . 

K . ABRAHAM 
Chiof Administrative Officer 


No. 21 / 3 ( 1 ) / 2000 - CCS / Vol. II / 8 , — The President is pleas 
od to appoint Shri Chetram , Senior Accounts Officer (Scale 
of pay Rs. 8000 — 13500 ) , Board of Radiation & Isotope 
Tochnology, Mumbai of this Department as Deputy Control 
ler of Account (Scale of Pay Rs 10000 -15200 ) n the 
Heavy Water Plant (Manuguru ) with effect from the fore 
noon of 11- 2 - 2002 until further orders . 


No IGCAR ! A - 11013 / 2002- R / 1497, — The President I 
pluased to appo nt the lindermentioned Officers jo Indira 
Gandhi Centre for Atomic Research , Kalpakkam of this 
Department ay Scientific Officer / Engineer Grade " C " on an 
initial pty of Rs. 8000 / - in the scale of pay of Rs. 8000 
275- 13500 /- with effect from the forenoon of 08 - 01- 2002 -in 
a temporary capacity until further orders . 


UMA MAHADEVAN 

Dy. Sccy 


. 


DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES 
Mumbai-400 094 , the 18th March 2002 


S . No., IC No. / Şection and Name 

- - 
1. 6260 /MHD _.-Kum . T. V . Binu 
2 . 6261/ HCD — Shri D . Sujjista 
7 . 6262 / HCD - - Shri E . Panthya 
4 . 6263 / HCD _ Shri D . Ram Dasu 
5 6264 / SGTF - Shri Vishal D . Paunikar 
h 6265 / ESG — Shil Amit Sivastava 
7. 6266 / CIFS — Shi Govind Kumar Mishra 


Ref : No. DPS / 41 /98- Adm . / 1053 . – The Director, Direto 
rate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy 
appoints Shri V . W . Naik , Assistant Accountant . CAU , DPS , 
Mumbai as Assistant Accounts Officer in the scale of pay 
of Rs. 6500 - 200 - 10 500 /- on ad-hoc basis w .cf. 28-01- 2002 
( PN ) to 01- 3 - 2002 ( AN ) . 


- - 


- - 


K . ABRAHAM 
Chicf Administrative Officer 


R . SUNDARARAJAN 
Administrative Officer- III 


Ref : No, DPS / 41 / 1 / 98 -Adm / 1055. — The Director . Die 
rectorate of Purchase & Stores, Department of Atomic 
Energy appoints Smt. Mary Kutty Thomas, Sr. Purchase 
Assistant, CPU , DPS , Mumbai as As istant Purchase Officer 
in the scale of pay of Rs. 6500 - 200 - 10. 500 / - on ad -hoc basis 
w . e. f. 04 -02- 2002 ( FN ) to 08-03- 2002 ( AN ) . 


No IGCAR / A - 11013 / 2002- R / 1498 , - The President is 
pleased to appoint the undermentioned Officers in Indira 
Gandhi Centre for Atomic Research , Kalpakkam of this 
Department as Scientific Offlcer /Engineer Grade " C " on an 
initial pay of Rs. 8000 / - in the scale of pay of Rs. 8000 
275- 13500 /- with effect from the forenoon of 11 -01- 2002 in 

temporary capacity until further orders . 
S . No., IC No. / Section and Name 

1. 6269 /HCD — Shii M . Anandaraj 
2 . 6270 / SGTF _ Shri L . S . Sivakumar 

K . ABRAHAM 
Chief Administrative Officer 


R . SUNDARARAJAN 
Administrative Officer - III 


NUCLEAR FUEL COMPLEX 

Hyderabad - 500 062 , the 08th March 2002 
No . NFC / PAR - 1 /04 / 06 / 325. — The President is plethed 
to appoint Shri K . S . Unnithan Assistant Public Re 
tations omcer of Nuclear Fuel Complex Mumbai Office 
Mumhal to officiate in the grade of Public Relations Officer 
on adhoc bagle in the scale of pay of Re 800 -775 - 13500 / 
w .e . f. 19 - 02 - 2002 to 08 06 - 2002 or until furtles orders 
whichever 19 earlier . 


No IGCAR / PF /6231 / 2002 - R / 1499 , -- The President is 
pleased to appoint Dr. B . Şundasyel in Indira Gandhi 
( entre for Atomic Research , Kalpakkam of this Department 
His Scientific Officer / Eu icel Giade " D " on an initial pay of 
Ri, 10 7251. in the scale of pav of Rs, 10000 - 325- 15200 / 
with effect from the furenoon of 19 - 11- 2001 in a temporary 
Declty until further orders 

K . ABRAHAM 
Chiof Administrative Officer 


1 Y . PRAHALAD RAO 

Administrative Obicei 
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No . IGCAR / PF /6249 / 2001- R / 1500 . .. The Prcsidont is 
plodsed to appoint Dr. C . Venkata Srinivas in Indira Gandhi 
Contre for Atomic Roscarch , Kalpakkam of this Department 
as Scientific Officer Engineer Grade " D " on an initial pay of 
Rs, 10 ,000 / - in the scale of pay of Rs. 10000 - 325 - 15200 / 
with effect from the forenoon of 12 -12 - 2001 in a temporary 
capacity until further orders . 

K . ABRAHAM 
Chief Administiative Officer 


ATOMIC MINEARLS DIRECTORATE FOR EXPLORA 

TION & RESEARCH 
Hyderab.id -500016 , the 15th March 2002 
No, AMD -51 (41) / 96 -Pen . / 559. - On attaining the age of 
superannuation , the following Officer ( 9 ) has / have rolin 
quished the charge of their posts in the Atomic Mincralı 
Directorate for Exploration and Research of Department of 
Atomic Energy on the dates mentioned against each : 


No. IGCAR , PF /6256 / 2002- R / 1501. — The President is 
pleased to appoint Kum , M . Menaka in Indira Gandhi Centie 
for Atomic Research , Kalpakkani of this Department # 6 
Scientific Officer /Engincer Grade " C " on an initial pay of RA 
8 , 000 / - in the scale of pay of Rs. 8000 -275 -13500 / - with offoci 
from the afternoon of 31 - 12 - 2001 in a temporary capacity 
until further orders . 

h . ABRAHAM 
Chief Administrative Office 


S. No. Name and designation , Date of relinquishment 
- 
1. Shii Ajoy Sarkar, SciontiAc Officer E - 30 -9 -2001. 
2 Shri M . V . Karthikeyan , Scientific O cer / B 31 -10 

2001, 
3. Shri S . K . Bandopadhyay , Scientific Officer , D .- 31-10 

2001, 
4 Shri D . C . Banerjee, Scientific Officer / H – 31- 10 -2001 
9 Di Mir Aze) ali, Scicntific Officer / H — 31- 12-2001. 
6 Shri Sri Kant Shukla , Scientific Officer , 6 – 31- 12 -2001 . 


R . K . GUPIA 

Director 


No . IGCARPF , 6258 / 2002- R / 1502. -- The President is 
pleasod to appoint Shri M , G . Ilcmanath in Indira Gandhi Cootie 
for Atomic Research , Kalpakkam of this Department as 
Scientific Officer /Engincer Grade " C " on an initial pay of Rs. 
8 ,000 / - in the scale of pay of Rs. 8000 - 275 - 13500 / - with ellect 
from the forenoon of 02-01- 2002 in a temporary capacity 
until further orders 

ABRAHAM 
Chief Adminstrative Officer 


No , IGCAR / PF , 6267 / 2002- R / 1503 - The President in 
pleased to appoint Shri D . Laxman in Indira Gandhi Centro 
for Atomic Research , Kalpakkam of this Depaitment as 
Sclontific Officer /Enginees Grade " C " on an initial pay of Rs 
8 , 000 / - in the scale of pay of Rs . 8000 -275 - 13500 / - with offcct 
from the forenoon of 09- 01 - 2002 in a temporary capacity 
until futher orders . 

k . ABRAHAM 
Chief Administrative Officer 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the matter of the Companies Act, 1936 and ul 

M /s. Cosway Marketing (India ) Ltd . 
New Delhi- 110003 , the 14th March 2002 
No . u s , 560 ( 3)/55 /35813/ 2747 -- Notice is hereby 
given pursuant to sub - section (3 ) of section 560 
of the Companies Act, 1956 that at the expiration 
of three months from the date hereof the name 
of M / s. Cosway Marketing (India ) Ltd . unloss 
cause is showu to the contrary, will ba struck off 
from the Ragister and the said company shall be 
dissolved . 

DINESH CHAND 
• Asstt. Registrar of Companies 

NCT of Dolhi & Haryana 


No. IGCAR / PF /6268 / 2002 - R / 1504 . — The President 18 
pleased to appoint Shri Sudir T . Ninawe in Indira Gandhi Centre 
for Atomic Rescarch , Kalpakkam of this Department as 
Scientific Officer /Engineei Grude " C " on an initial pay of Rs. 
8 , 000 / - in the scale of pay of Rs. 8000- 275 - 13500 / - with effect 
from the forenoon of 10 -01-2002 in a temporary capacity 
until further orders . 

h . ABRAHAM 
Chief Administrative Officer 


No , IGCAR / PF , 6274 / 2002 - R / 1505. — The President is 
pleased to appoint Shri Satya Prakash Pathak in Indira Gandhi 
Contre for Atomic Research , Kalpakkam of this Department 
as Scientific Officer / Engineer Grade " C " on an initial pay of 
Rs. 8 ,000 / - in tbe scale of pay of Rs, 8000 -275 - 13500 / - with 
effect from the foieņoon of 22 -01- 2002 in a temporary capacity 
until further orders , 


K . ABRAHAM 
Chief Administ ative Officer 


In the inutter of th » Co.npanies Act, 1956 2nd of 
Ms. Bejaya Litte y Manigant( India ) Ltd 

Now Delhi-110003, the 14th March 2002 
No , u /s, 560 (3 ), 5355460 /2750 -- Notico is hereby 
givoa Pursuant to sub -soction (3 ) of section 560 of 
the Companies Act, 1956 that at tho expiration of 
one month from the date naroy th : nam of M /s. 
Birjaya Lottery Management (India ) Ltd . unless 
cause is shown to the contrary , will bc srruck or 
from the Register and the said company shall be 
dissolved 

DINESH CHAND 
Asstt. Registrar of Companics 

NCT of Delhi and Haryana 


No . IGCAR / PF , 6275 / 2002- R / 1506 . — The Pres centis 
pleased to appoint Shri S . Sathianarayanan in Indira Gandhi 
Centre for Atomic Research , Kalpakkam of this D - partment 
as Scientific Officer / Engincoi Giade " C " on an initial pay of 
Rs. 8 , 000 / - in the scale of puy of Rs. 8000 - 275 - 13500 /- with 
offoct from the forcnoon of 04 -02 - 2002 in temporary 
capacity until further orders. 

A . ABRAHAM 
Chief Administrative Officer 
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the Companid Act , 1956 , that tho hamo of My. 
Chandrawati Services Limited has this day boon 
strtick off from tho Ragister ant the said Company 
is dissolved , 


In the mitter of the Conpanios Act , 1956 and of 

M /s . Ganga Milk Products Limited 
New Delhi- 110003 . the 14th March 2002 
No , F [ / 560 ( 5)/55 /50678 /2753 - Notice is hereby 
given pursuant to sub - section (5) of Section 560 of 
the Companies Act, 1936 that the name of M /s. 
Ganga Milk Products Limited has this day 
boon struck off from th : Register and the said 
Company is dissolvert. 


DINESH CHAND 
Registrar of Companies 
ICT of Delhi & Haryan1 


DINESH CHANI) 
Dy. Registar of Companion 
NCT of Delhi & Haiyana 


inch . matter of th > Companies Act , 1956 and or 

M /s . Premior Custparts Limited . 

Kaapu - 208001 , the 21st Mirch 2002 
No . 360(3 )/ LC /FTS /44922887 --Notice is hereby 
given pursuant to sub -section ( 3) of suction 360 of 
the Companies AC , 1956 that at the expiration of 
thiee months from the date horcof the name of 
M s Piomier Custp Hits Limitod unloss causo is 

lova to the cyn “ rary, will bo struck off tho 
R yister and the 3rd Company will be dissolved . 


- 


- 


- - 


Inih :mitlur of lin Cumpanies A2*, 1953 l.lui 

Ms. Sigir Elec iicils Piivate Limited 


Now Delhi- 110003 , the 14th March 2002 
No. FrS / 560 (5) /05/ 15641/2756 — Notice is hereby 
given pursuant to sub - section ( 3 ) of section 560 of 
tho Conanies Act , 1956 that the num ) of M , 
Sugar Elodiricals Private Linited has this day 
been struck OT iron th : R - giste , anul tho silid 
Company is dissolve.l . 


D . R . CHATURVEDI 
Tosti. Registrar of Companies 
Uttar Pradosh & Uttranchal 


anier 


Private 


- 


Register 


DINESH CHANI) 
Dy. Rogistrar of Companies 

NCT of Delhi & Haryana 


list tho mattor of tho Companios Act , nofund or 

M / s Shivam Exim & Traders Pvt. Ltd . 

Kanpur 208001, the 22nd March 2002 
No. 560 (3 ) / LC / FIS / 21419 / 2921 - Noties 
is horoby given Pursuant to sub -section (3) of 
section 560 of the Companies Act, 1955 that at the 
expiration of three months from the date horeof 
the nime of M /s. Shivam Exim & Tradeis Pvt. Ltd . 
unloss cause is shown to the contrary , will be 
struck off the Register and the said Company 
will be dissolved 


in the matter of the Companies Act, 1936 and of 
M / S, Lazard Machinery Markoting & Distributors 

Limited 
New Delhi-110003, the 14th March 2002 


D . R . CHATURVEDI 
Asstt. Registrar of Companios 

Uttar Pradesh & Uttranchal 


No . FTS/56045) /55/696 8 /2759 -Notice is hereby 
givon pursuant to sub -section ( 3 ) of section 560 of 
tho Companies Act, 1956 that the name of M s. 
Lazard Machine y Marketing & Distributors Limi 
tod has this day booll struck of from the Rogister 
and the said innany is dissolvod 


DINESH CHAND 
Dy. Registrar of Conjunt 
NCT of Delhi and Haryana 


In th : multor of the Companies Act, 1959 an 1 of 

M /s. Haryanı Pulses Pvt. Ltd . 
Kanp ir -208001, the 22nd March 2002 
No. 569 (3) /LC/PIS/ 21335 /2930 --Notico is hereby 
givun pursuint to sub-section (3 ) of section 360 of 
th : Companios Act, 1956 that at the expiration of 
thrue months fron the dito bordo the nate of 
M /s. Haryana Pulsos Pvt. Ltd , unless ca uso is 
shown to the contrary will be strick of the 
Register and the said Contány will be dissolvida , 


- - 


- - - - 


Intbomitterolin Connus As , 1956 and of 

M / 3, Cin11W ! i S > vica ; Limited 
New Dolhi-110003, the 14th March 2002 

No. PTS 560 (5)/53/37445/2761 - Notice is bareby 
glvan pistint to sub -section (5) of Suption 560 of 


D . R . CHATURVEDI 
Asstt. Registrar of Companies 

Uttar Pradesh & Uttaachal 
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onthe matter of the Campanion Act, 1956 and of 
* T Pranav Patel tovesitients Pvt . Ltd . 

Ahmedabad -380013, the 18th February 2002 
NU . ROC / 9478 / 560 ( 3 ) / 2001 / 3765. - Notice is hereby given 
pursuant to Sub- Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1936 that the cxpiration of three months from the 
date hereof the name of M / s. Pranay Patel Investments Pvt. 
Lich uples cause is shown to contrary , will be struck off 
thea Register und the sant company will be dissolved 

D . A VARDI. 
Asstt. Registrar of Companies 

Gujarat 


with circular No. 10 / 2000 vido lottor No. 1 / 1./ 2000 CL V 
dated 20 - 09 - 2000 of the Department of Company Affairs , 
Government of India , that any, person , authority etc . Saving 
any objection to the above application may communicate their 
objections in viiting to the undesigned within a week hereof 
M /8 , Lapsi Lenge Financing Pvt. Ltd . unless cause is shown 
in contrary will be struck off the Register and the said 
company will be dissolved 


D . A . VARDE 
Aselt Rejstrar of Companier 

Gujarat 


In the matter of the Companies Act , 1956 and Application 

inder Fast Track Scheme and of 
M / s. Velji Harkha Patel Ato Estate Pvt. Ltd 


Ahmedabad -380013, the 25th February 2002 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

M / s. Mig -Metallogen (India ) Ltd . 

Ahmalabad - 380013, the 18th February 2002 
No, ROC / 1757,8 / 560 ( 3 ) , 2001/ 3768 . — Notice is hereby given 
pursuant to Sub -Suction ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 that the expiration of three months from the 
date hercof the name of M / s. Mig -Motallogen ( India ) Ltd . 
unles cause is shown to contrary , will he struck off 
ike Register and the said company will be dissolved . 


No. ROC / 13167 / 560 (3 ) / 2001 , 3812. - -Notice is hereby gives 
pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 road 
with circular No , 10 / 2000 vide letter No, 1 / 5 / 2000 CL . V 
dated 20 -09- 2000 of the Department of Company Affairs , 
Government of India , that any person , authority etc . having 
any objection to the above application may communicate their 
objections in Kriting to the undersigned within a week tereof 
M / s. Velji Harkha Patel Agro Estate Pvt . Ltd . unless cause 
is shown in contrary will be struck off the Registrar and 
said company will be dissolved 


D . A . VARDE 
Asatt . Registrar of Companies 

Gujarat 


Dany contrary will do Estated wi 


D . A . VARDE 
Asatt. Registrar of Companion 

Gujarat 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

M / s . Jashtaca Fibaro & Leasing Pvt. Ltd . 


Ahmedabad -380013, the 20th February 2002 


In the matter of the Companles Act, 1956 and of 

M / s. Girdhari Shipbreaking Industries Pvt. Ltd . 


No . ROC / 27449 / 560 ( 3 ) / 2001 / 3784 .--- Notice is hereby given 
pursuant to Sub- Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 that the expiration of three months from the 
cate hereof the naino of M / N . Jashtara Finance & Leasing 
Pvt Ltd . unlega cause is shown to contrary will be streck off 
the Register and the anid company will be dissolved , 


Ahmedabad -380013, the 25th February 2002 


D . A . VARDE 
Asstt. Registrar of Companies 

Gujarat 


No . ROC / 27757 / 360 ( 3 ) / 2001 / 3819 .- Notice is hereby given 
pursuant to Sub- Section ( 3 ) of Section 360 of the Companies 
Act, 1956 that the expiration of three months from the 
date hereof the name of M / A , Girdhari Shipbreaking Industrios 
Pvt. Ltd . unless cause is shown to contrary will be struck off 
the Register and the said company will he dissolved . 


D . A , VARDE 
Asstt. Registrar of Companies 

Gujarat 


In the matter of the Companies Act, 1956 und of 

Ms, Merodlen Salt Pvt. Ltd . 


Ahmedabad - 380013, the 21st February 2002 
No, ROC / 29021 / 560 ( 3 ) / 2001 / 3793 . - Notice is hereby given 
Pwswant to Sub -Section ( 3 ) of Section 560 of the Companics 
Act, 1936 that thc expiration of three months from the 
cate hereof the name of M / s. Morodian Salt Pvt. Ltd . 
unless cause is shown to contrary will be struck off the Regis 
ter and the said company will be dissolved , 


In the matte of the Companies Act, 1956 and Application 

under Fast Truck Scheme and of 
M / s. Sanjivani Finance Pvt . Ltd . 


Ahmodabod - 380013 , the 26th February 2002 


DĄ, VARDE 
Asstt. Registrar of Companies 

Gujarat 


No. ROC / 30420 / 560 ( 3 ) / 2001 / 3832, - -Notice is hereby given 
pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read 
with circular No . 10 / 2000 vide letter No. 1 / 5 / 2000 CL . V 
dated 20 -09- 2000 of the Department of Company Affairs, 
Government of India , that any person , authority etc . having 
wny objection to the above application may communicate their 
objections in writ ng to the undersigned within a week heieof 
M /s. Sanjivani Finance Pvt. Ltd , unless cause is shown in 
contrary will be struck off the Register and the said com 
pany will be d esolved . 


In the matter of thy Compuies Act, 1956 and Applicatior 

under Fast Track Scheme and of 
Mís, Lapst Lean Financing Pvt. Ltd . 
Ahmedabad 380013 , the 21st February 2002 


No. ROC / 23033 / 560 ( 3 ), 2001 / 3796 .- Notice is hereby given 
pursuant to Section 560 of thç Companies Act , 1956 read 


D . A . VARDE 
Asstt . Registrar of Companies 

Gujarat 


642 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 6 , 2002 ( CHAITRA 16 , 1924 ) (PART III = SEC . 1 
OSLE -- - - - - - - - -- -- - 

- - - - - - - - - = - 
In the mattor of tho Companies Act, 1956 and of 

with circular No . 10 / 2000 vide letter No : 1 / 3 / 2000 - CL . V 
Mís. Zoom Finance Ltd . 

datcd 20 -09- 2000 of the Department of Company Affairs , 

Government of India , that any person , authority etc . having 
Ahmedabad -380013, the 27th February 2002 

any objection to the above application may communicate their 

objections in writing to the undersigned within a week hereof 
No . ROC717190 /560 ( 3 ) / 2001 , 3837.- -Notice is hereby given M / Tejevi Export Pvt. Ltd . unless cause is shown in 
pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies ccutruly will be struck of the Register , and the said . con 
Act, 1956 ilat the expiration of three months from the pany will be dissolved 
date hereof the name of M / s . Zoom Finance Ltd , unless 
cause is shown to contrary will be gtick off the Register 

D . A . VARDE 
and the said company will he dissolvent 

Avent Registrar of Companies 
D . A . VARDE 

Gujarat 
Isstt. Registrar of Companies 

Gujarul 
In the matter of the Companies Act, 1956 and Application 

under Fast Track Schemc and of 
In the matter of the Companies Act , 1956 and Application 

M / s . Tojavi Finance Pvt. Ltd . 
under Fast Track Scheme and of 
M /s . Bipras Stockholding Pvt. Ltd . 

Ahmedabad - 380013, the 13th March 2002 
Ahmedabad - 380013, the 13th March 2002 

No. ROC / 22978 / 560437 / 2001.-- Notice is hereby given 

pursuant to Section 560 of the Companiey Act, 1956 read 
No . ROC / 14131 / 560 ( 31 / 2001. — Notice is hereby given wth circular No. 10 / 2000 vide letter No. 1 / 5 / 2000 CL . V 
prisuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 read Outcal 20 - 09 - 2000 of the Department of Company Affairs, 
with circular No. 10 / 2000 vide letter No. 115 / 2000 CL . V Government of India , that any person , authority etc . having 
clatçd 20 - 09 - 2000 of the Department of Company Allairs, 

any objection to the above application may communicate their 
Govcinment of India , that any person , authority etc . having objcctions in writing to the lindersigned within a week bereof 
illiy objection to the above application may communicate their Mi s Tejsvi Finance Pvt. Ltd . unless cause is shown in 
objections in writing to the undersigned within a week bercof 

contrary will be stuck of the Register and the said com 
M / s . Bipras Stockholding Pvt . Ltd , unless cause is shown pany will he dissolved , 
in contrary will be struck off the Register and the saich 
company will he dissolved . 

D . A . VARDE 

Asstt. Registrar of Companies 
D . A . VARDF 

Gujarat 
Asstt. Registrar of Companies 

Gujarat 


In the mutter of the Companies Act, 19,56 and of 

M /9 , James So®-warc Pvt. Ltd . 


112 the mater of the Companies Act, 1956 and application 
under Just Track Scheme under Section 360 ( 3 ) of the 
Componius Ict 1956 and of 

M / s. Splash Inn Private Limited . 


Ahmedabad - 380013, the 13th March 2002 


Almedabad - 380013 , the 14th March 2002 


No . ROC / 34563 / 560 ( 3 ) / 201/ 3898 . — Notico is hereby given 
pursuant to Şub - Section ( 3 ) of Section *60 of the Companies 
Act, 1956 that the expiration of three nonths from the 
datc hereof the name of M / s . James Software Pvt. Ltd . 
unlcss cause is shown to contrary will be struck off the Regis 
ter and the said company will be dissolved , 


No. ROC / 23643 / 560 ( 3 ) / 2001/ 3929. Notice is hereby 
given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 
Tad with Circular No. 10 / 2000 vide letter No. 1 / 5 / 2001, 

1 . V datel 20 - 9 -2000 of the Departinent of Compuny 
Illairs , Government of India , that any persons authority 
ctc . having any objection to the above application may 
communicate their objections in writing to the undersigned 
within a week hereof M / s . Splash Inn Private Limited , 

less cause is shown in contrary will be struck off the 
Register the said company will be dissolved , 


D . A , VARDE 
Asstt . Registrar of Companies 

Gujarat 


In the matter of the Companies Act , 1956 and of 
M / s. B . N . V . Trading & Investments Pvt. Ltul . 

Ahmedabad - 380013, the 13th March 2002 


D . A . VARDL 
Asstt. Registrar of Companics 

Gujarat 


No . ROC / 10944 / 560 ( 3 ) / 2001 / 3901. - Notice is hereby given 
pursuant to Sub- Scction ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
lict, 1956 that the cxpiration of three months from the 
date hereof the name of M / s . B . N . V . Trading & Investments 
Pvt. Ltd . unless causc is shown to contrary will be strick off 
the Register and the said company will be dissolved . 

D . A . VARDE 
Asstt . Registrar of Companics 

Gujarat 


In the initial of the Companies Act, 1956 and application 
linder Fast Track Scheme under Section 560 ( 3 ) of the 
companies Act 1936 and of 

M ». Shice Rang Mudran Pvt. Ltd . 

Ahmedabad -380013 the 14th March 2002 
No. ROC /6184 / 560 ( 3 ) / 2000 /3931. - Notice is hereby 
giyen pursuant lo Section 560 of the Companies Act, 1956 
ierd with Circular No. 10 / 2000 vide letter No. 1 / 5 . 2000 
( V dated 20 - 9 - 2000 of the Departinent of Copipany 
Afluis, Government of India , that any persons authority 
ILC hiving any objection to the abovc application may 
clinonicate their obiections in writing to the undersigned 
Hihil in nesk rreof M / s. Shruc Rang Mudran Pyt. Ltd ., 
unuh call is shown in contrary will be struck off the 
Reinici dil the said company will be dissolved . 


In the matter of the Companies Act, 1956 and Appliction 

under Fast Track Scheme and of 

M s . Tejgvi Export Pvt. Ltd . 


Ahmedabad - 380013 , the 13th March 2002 


No. ROC / 22964 / 560 ( 3 ) / 2001 / 3911. - Notice is hereby given 
pliruant to Section 560 of the Companies Act, 1956 reach 


D . A . VARDE 
Asstt . Regisbtrar of Companies 

Gujarat 
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communicʻri tneir objections in writing to the undersigned 
withir week hcreof M , s. Ravish Tex - Packaging Pvt. Ltd ., 
unicas cause is shown in contrary will be struck off thre 
Kegiste and the said company will be dissolved . 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

M / s . Kamdhenu Mahila Fintrade Pvt. Ltd . 

Ahmedabad-380013, the 14th March 2002 
No . ROC /31127 / 560 ( 3 ) / 2001.- - Notic . s hereby given 
pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Compa 
nies Act, 1956 that the expiration of three months from 
the dat., hereof , the name of M / s . Kamdhenu Mahila Fin 
trade Private Limited , unless cause is shown to contrary , 
will be struck off the Register and the said company will be 
dissolved 


D . A . VARDE 
Asstt. Registrar of Companię . 

Gujarat 


D . A . VARDE 
Asstt. Registrar of Companies 

Gujarat 


In tim altle of the Companies Act, 19.56 and application 
Lidve ( dst Track Scheme under Section 560 of the 
Companies Act 1956 and of 

M , 3. Anugrah Coldstorage Pvt. Ltd . 


Ahmedabad -380 013 , the 15th March 2002 


In the marres of the Companies Act, 1956 and application 
uder Fast Track Scheme under Section 560 of the 
Companies Act 1956 and of 

Ms. Kalyanjyot Investment Pvt. Ltd . 


No. ROC / 11772 / 560 ( 3 ) , 2001 / 3967 . - Notice is hereby 
given pursutt to Section 560 of the Companies Act, 1956 

ead with Circul ir No. 10 , 2000 vide letter No. 1 / 5 / 2000 
CL v dated 20 - 9 - 2000 of the Department of Company 
Afiul s , Govoinment oi India , that my persons au hority 

in ipin ny otjection to the bove application nay 
Coinmuncate thcir objections in writing to the undersigned 
within a week horeof Ms. Anugrah Coldstorage Pvt. Ltd ., 
unius cause is shown in contrary will be struck off tho 
Register anst the said company will be dissolved . 


Abmedabad - 380 013 , the 15th March 2002 
No. ROC /6890 / 560 ( 3 ) / 3001/ 3909 .- Notice is hereby 
gtven pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1936 
read with Circular No. 10 / 2000 vide letter No. 1 / 5 / 2000 
CL . V dated 20 - 9 - 2000 of the Department of Company 
Affairs, Govcinment of India , that any persons authority 
etc . having any objection to the above application may 
coinmunicate their objections in writing to the undersig ved 
within a week hereof M / s . Kalyanjyot Investment Pvt. Ltd . 
unless cause is shown in contrary will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved . 


D . A . VARDE 
Asstt. Registrar of Companies 

Gujarat 


D . A . VARDE 
Asstt. Registrar of Companies 

Gujarat 


11: 7 m 1 of the Companies Act, 1956 and application 
77 10 . Tast Track Scheme under Section 560 of the 
Companies Act 1956 and of 

M / S Maksteel Metal Reeds Pvt. Ltd . 


Ahmedabad- 380 013, the 15th March 2002 


In the matter of the Companies Act, 1956 and application 
under Fast Traok Scheme under Section 560 of the 
Companies Act 1956 and of 

M / s. Memco New Moulding Industries Pvt . Ltd . 


Twin davuu -330 013 , the 15th March 2002 


1 + 0 . AUC / 35115 / 560 ( 3 ) / 2001 / 3971..- -Notice is hereby 
piven pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 
Tvad with Circulai No. 10 / 2000 vide letter No. 1 / 5 / 2000 
CL . V dated 20 - 9 - 2000 of the Department of Company 
Affairs , Government of India , that an " morengo urls: it 
vic . having any objection to the above pris 1110 ; may 
communicate their objections in writing to the undersiuned 
within a week horeof M s. Maksteel Metal Reeds Pvt . Ltil ., 
unless cause is shown in contrary will be struck off the 
n sier and the said company will be dissolved . 


No. ROC / 1540 / 560 ( 3 ) / 2001 / 3950 . - Notice is hereby 
given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 
read with Circular No. 10 / 2000 vide letter No. 1 / 5 / 2000 
CL . V dated 20 -09 -2000 of the Department of Coinpanv 
Affairs, Govertiment of India that any persons authority 
etc . having any objection to the aboae application mav 
communicate their objections in writing to the undersigned 
within a week hereof M / S . Memco New Moulding Industri s 
Prat . Lext., untess cause is shown in contrary will be struck off 
the Register and the said company will be d ssolved . 


D . A . VARDE 
Asstt . Registrar of Conipapiés 

Gujarat 


D . A . VARDC 
Asstt . Registrar of Companies 

Cujarat 


In the matter of the Companies Act, 1956 and application 
under Fast Track Scheme under Section 560 of the 
Companies Act 1956 and of 

M / s. Ravish Tei -Packaging Pvt. Ltd . 


lei che ndier of the Companies Act, 1956 and application 
pintar Fast Track Schenis under Section 560 of the 
companies Act 1956 and of 

M Reviraj Estate Developers Pvt. Ltd . 

Alm . dabad - 380 013, the 15th March 2002 
NO . ROC /21930 / 560 ( 3 ) /2001/ 3975.- Notice is hereby 

7 Fra 17 meter to filt on 560 of the Companies Act. 1996 
ng with C ar No 10 / 2000 vide letter No . 1 / 5 / 2000 
( L V daicíl 20 - 9 - 2000 of the Department of Company 

are novesimint of India , that any persons authority 
+ Poppy ry objecting to the above application may 

i t not objections in writing to the undarsons 
with TFK ! Preoi M s Ravi aj Estrte Develorers Pyt. I td 
? 1 , is shown in contary will ha stilick off to 

L s pict compiny will he solvat 


Annedabad -380 013 , the 15th March 2002 


Nu, ROC / 21936 / 560 ( 3 ) / 2001 / 3963 ... Notice is hereby 
piven ruisuant to Section 560 of the Companies Act, 1956. 
ren wit , Circuli No 10 / 2000 vide letter No. 115 / 2004 

L V dated 20 - 9 - 2000 of the Department of Company 
Alai , Government of India , that any persons authority 
12 . having any objection to the above application 
5 - 6 G [ / 2002 


D . ARN 
Asstt . Registrar of Commarics 

Gujarat 
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In tho matter of the Companies Act, 1956 and application 
under Fast Track Scheme under Section 560 of the 
Companies Act 1956 and of M / S . Uday Securities Ltd . 


within a week hereof M / s. Sapphire Consultancy Pvt . Lu , 
unlese cause is shown in contrary will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved . 

D . A . VARDE 
Asstt. Registiar of Companies 

Gujarat 


Ahmedabad- 380 013, the 15th March 2002 


W 


NO. ROC , 23764 / 560 ( 3 ) / 2001, 3979 ,- - Notice is hereby 
viven pusuant to Section 560 of thc Companies Act, 1956 
viven pursuit 10 10 / 2000 vide letter No. 1 / 5 / 2000 
lead with Circulur No. 10 / 2000 vide letter No 
C y Juted 20 - 9 -2000 of th Department of Coinpany 
Affajis, Government of India , that any persons authority 
etc . having any objection to the above application may 
communicate their objections in writing to the undersioned 
within a week hercof M / s . Uday Securities Limited , 
upless cuuse is shown in contrary will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved , 


In the matter of the Conipanies Act, 1956 and application 

i Fiat Track Schenne under Section 560 ( 3 ) of the 
Companies Act 1956 and of M / s . Elite Laboratories Pvt . Ltd . 


Thmudubad 380 013 , the 18th March 2002 


D . A . VAROE 
Asstt . Registrar of Companies 

Gujarat 


No. ROC / 8.513 / 560131 / 2001 4000 . — Notice is hereby 
given pursi nt to Section 560 of the Companies Act, 1956 
red with Circular No. 10 / 2000 vide letter No. 1 / 5 / 2000 
( ). V dated 20 - 9 -2000 of the Department of Company 
Allary , Government of India that any persons authority 
110 . having any objection to the above application may 
Lornmunicate their objections in writing to the undersigned 
within a week hereof M / s Elite Laboratorios Pvt . Ltd ., 
unless Cuuso is shown in contrary will be struck off the 
Register and the sait company will be dissolved . 


In tho matter of the Companies Act, 1956 and application 
under Fast Track Scheme under Section 560 of the 
Companies Act 1956 and of M / s. Piemier Insufoam Pvt. Ltd , 


D . A . VARDE 
Asstt. Registrar of Companica 

Gujarat 


Ahmedabad -380 013, the 15th March 2002 


In the matter of the Companies Act, 1956 und of 

M / 9. Chandramayli Founds Pvt . Ltd . 


No. ROC / 7483 / 56013 ) / 2001 / 3983. — Notice is hereby 
given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 
read with Circular No. 10 / 2000 vide letter No. 1 / 5 / 2000 
CL . V dated 20 - 9 - 2000 of the Department of Company 
Affairs , Government of India that any persons authority 
etc . having any objection to the above application may 
communicate their objections in writing to the undersigned 
within a week hcicof M / 9. Premier Insufoam Pvt . Ltd ., 
unless cause is shown in contrary will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved , 


Ahmedabad -380 013 , the 18th March 2002 
NO, ROC / 29936 / 560 / 3 ) / 2001 / 4004 .- - Notice is hereby given 
rursuant to Sub Section ( 3 ) of Section 560 of the Compa 
nics Act, 1956 ., that the expiration of three months froin 
the date hercof , the name of M / 8 , Chandramauli Foods 
Private Limited, unlese cause is shown to contrary, will 
be struck off the Register and the said company will be 
dissolved , 


D . A . VARDE 
Asstt . Registrar of Companies 

Gujarat 


D . A . VARDE 
Asstt . Registrar of Companies 

Gujarat 


In tho matter of the Companies Act, 1956 and of 

M / s. Hemant Stock Broking Pvt. Ltd . 


Abmedubad -380 013 , the 18th March 2002 


No . KOC /37484 / 560 ( 3 ) / 2001. — Notico is hereby given 
pursuant to Sub -Soction ( 3 ) of Section 560 of the Compa 
nies Act, 1956 . that the expiration of three months from 
the date hereof, the name of M / s . Heinant Stock Broking 
Privabo Limited , unless cause is shown to contrary , will 
be struck off the Rcgister and the sald company will be 
dissolved . 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

M . 3. Archana Gupta Investment Pvt . Ltd . 

Ahmedabad - 380 013 , the 19th March 2002 
No . ROC / 16869 / 360 ( 3 ) / 2001 / 4011. - Notice is boreby given 
pursuant to Sub Section ( 3 ) of Section 360 of the Compe 
nies Act, 1956 ., that the expiration of three months from 
the dato hereof, the name of M / s . Archana Gupta Investment 
Private Limited , unless cause is hown to contrary , will 
be struck of the Register and the said company will be 
dissolved . 


D . A . VARDE 
Asstt. Registrar of Companies 

Gujarat 


D . A . VARDE 
Asstt. Registrar of Companice 

Gujarat 


In the master of the Coinpanlos Act, 1956 and application 
vnder First Track Scheme under Section 560 ( 3 ) of thw 
Companies Act 1956 and of M / s . Sapphire Congultancy Pvt. 
Ltd . 


Ihnedubadl -380 013 ., the 18th March 2002 


In tho mattor of tho Companies Act, 1956 and of 
M / 8. Godaverlben Gupta Investment Private Limited 

Ahmedabad - 380013 , the 19th March 2002 
No. ROC / 16870 / 560 (3 ) / 2001 / 4014 . - Notice is heroby 
given pursuant to Sub - Section (3 ) of Section 560 of tho 
Companies Act, 1956 , that the expiration of three months 
from the cale hereof, the name of M / s Godavariben Gupta 
Investincat Private Limited unless cause is shown to con 
trury , will be struck off the Register and the said company 
will be dissolved . 

D . A . VARDE 
Agett , Rogistrar of Companies 

Gujarat 


No. ROC / 10152 / 560 ( 3 ) , 2001, 3996 . - - Notice is hereby 
given porsaat to Section 560 of the Compunies Act, 1956 
read with Circular No . 10 / 2000 vide letter No. 1 / 5 2006 
CL. V dated 20 - 9 - 2000 of the Department of Company 
Afalrs , Government of Indis , that any persony authority 
« tc . ſaviug úny objection to the above application Pay 
Layunicate their mbjection , in writing to the indersignrit 
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- - - - - - - - - - - 
In the inatter of the Companies Act, 1956 and of 

M /s. Bedrock Sales Corporation Limited unless ctitor is 
M /s . Paramsuhhi Investment Private Limited 

shown to the contrary , will be struck off the Ropister and 

the said company will bo dissolved , 
Ahmedabad -380013 , the 19th March 2002 
No. ROC / 16871 / 560 13 ) /2001 / 4017 .- --Notice is hçreby 

B . CHANDRA 
riven pursuant to Sub - Section (3 ) of Section 560 of 

Dy. Registrar of Companies 
the 

Maharashtra 
ompanicy Act, 1956 , that the expiration of three months 
from the date hervoi, the name of M / s . Paramsukhi 
Investment Private Limited unless causc is shown contrary , 
will be struck off the Register and the said company 
will be dissolved . 

In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

M / s. India Tea und Restaurants Limited 
D . A . VARDE 
Asstt. Registrar of Companies 

Mumbal-400002, the 19th March 2002 
Gujarat 

No , 4 /24719 / 560 . - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of section 560 of the Compabies Act, 1956 

that at the expiration of the three months from the date 
Lp the matter of the Companies Act, 1956 and of 

hereof M / s. India Tea and Restaurants Limited , unless 
M /« . Mamta Gupid Investment Private Limited 

cause is shown to the contrary, will be struck off the 

register and the said company will be dissolved . 
Ahmedabad -380013 , the 19th March 2002 
No. ROC / 16872 /560 ( 3 ) / 2001 / 16872 .- -Notice is hereby 

B . CHANDRA 
given pursuant to Sub -Section ( 3 ) of Section 560 of the 

Dy. Registrar of Companies 
Companics Act, 1950 , that the expiration of three months 

Maharashtra 
from the date hereof, the name of M / . Mamta Gupta 
Investment Private Limiled unlese cause 18 shown to con 
trary , will be struck off the Register and the said company 
will be dissolved 

In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
D . A : VARDE 

the following Companies 
Assti. Registrar of Companies 
Gujarat 

Bangalore -560034, the 19th March 2002 
No. STA / NICR / 560 (3) /2001- 2002 . - Notice is hereby 

given pursuant to Sub -section (3 ) of Section 560 of the Com 
in the matter of the Companies Act, 1956 und of 

panies Act, 1956 , that at the expiration of three months 
M / s . Amita Gupta Investment Privatc Limited 

from the data hereof the name of the following Companies 

unless câuge is shown to the contrary , will be struck off the 
Ahmedabad- 380013 , the 19th March 2002 

Rögister and the said Companies will be dissolved . 

is 
No, ROC / 168737560 (3 )/ 2001 /4023. - Notice hereby 

- - - 

- - 
ivon pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Şi, No., Co. No, & Name of the Companies 
Campanics Act , 1956 , that the cxpiration of three months 

- - - - 

- - - - - 
from the date hereof the name of M /s . Amita Gupta 

1. 14657 M / s. Agricultural Technologies and Services 
Igrestment Private Limitod unless cause is shown to con 
traty , will " bo struck off the Register and the said company 

2 . 12131 M /s. Kalpataru Coir Private Limited 
will be dissolved . 

3. 12021 M /s. Sri Rama Scriculture Private Limited 
D . A . YARDE 
Asstt. Registrar of Companies 
Gujarat 

ARVIND SHUKLA 
Asstt. Registrar of Companies 

Karnataka 


- 


- 


- - 


- - - 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

the following Companies 


ld the matter of the Companies Act , 1956 and of 
M /1 . N . D . Management Services Private Limited 

Mumbai- 400002 , the 19th March 2002 
no. 3713313 / 560 . - Notice is hereby given puuuant to 
sub -section (3 ) of scction 560 of the Companies Act, 1956 
dant at the expiration of the three months from the date 

erdot M / 6 . N , D . Mánagement Services , Private Lamited , 
unless cause is shown to the contrary , will be struck off the 
register and the said company will be dissolved . 


Bangalore -560034 , the 19th March 2002 
NO, STA / NICR / FIS / 569. 13 ) /2001-2002 . Norice, is here 
by dep pursuant to Sub - Socton (3) of Section $ 60 of the 
companies Act , 1956 , that at the expiration of agindathos 

, the date hereof the,, nape , of the following companies 
la u so is abowq lo contrary , will be track to the 
tho Register and the said Company will be diapolved . 


THE 


B . CHANDRA 
Dy . Registrar of Companies 

Maharashtra 


In the matter of the Companion Act, 1956 and 
upplication under Fast Track Scheme under section 560 

s of he Companicy Act, 1956 and of 
M /s . Bedrock Sales Corporation Limited 

Mumbai -400002 , the 19th March 2007 
No. 23327615077560 . - Notice is hereby given pursuant 
submination (1 ) of section 360, of the Companies Act, 1956 
road with circular No,"" TO / 2000 " vide Yetter No. 179/ 2000 
CLIV dated 20 - 09 - 2000 the Department of Company, Affairs, 
Govorimont of India , that any person , authority etc . hav 
in any objection to the above may communicate their ob 
hacdoma in writing to the undersigned within a weet hercof 


S1. No., Co . No, & Namc of the Companice 

- - - - - - - - - - 
1. 12410 M /S. Ambience Hotel Management Services 

Private Limited 
2 . 9906 M / s. Ambience Fabrics & Furnishing 

Private Limited 
3. 14933 M /s. Malvika Trading Private Limited 
4 . 14659 M / s, Couriers & Cargo Private Limited 

ane - - - -- 

KARVIND SHUKLAI 
Asstt. Registrar of Companies 

Kamatata 


- 


- 


- 


- 
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In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

the following Companies 


Bangalore - 560034 , the 19th March 2002 


Act, 1956 that at the expiration of one month from the 
dato horcof, the name of M / s. Uma Prabhu Finance 
Limited unlong cause is shown to the contrary , will be struck 
off from the " Register of Companies " , and the said Company 
will be dissolved , 

V . SELVARAJ 
Registrar of Companlas 

Tamilnadu 


No . JTA / PS /560 ( 3) / 2001- 2002 . - Notice is hereby given 
pursuant to Sub - Section (3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 , that at the cxpiration of three months from 
the date her of the name of the following Companies unless 
cause is shown to contrary , will be struck off from the Ro 
gister and the said Companies will be dissolved . 


- 


SL No., Co . No, & Name of the Companies 


in the matter of the Companies Act, 1956 and of the 

following Companies : 

Chennai-6, the 21st March 2002 . 
No . 8161 to 40199 560 ( 5 ) / 2002 batch . — Notice is hereby 
given pursuant to sub -Section (5 ) of the Section 560 of the 
Companing Act, 1956 that the names of the following 
comnanieg, have this day been struck off from tho Register 
of Registrar of Companicy and the following companies 
aro dissolved . 


1. 24684 M /6. Sicrafts (India ) Private Limited 
2 . 16649 M /s. Kayaka Investmont (Bangalore ) Private 

Limited 
3 . 16561 M /8 . D . B . M . Happy City Farms Private 

Limited 
4 . 25181 M /s . Blue Live Online India Private Limited 
5. 25706 M /s. Network Solutions Private Limited 
6 . 19689 M /s . Vamshi Chits Private Limited 
7. 19031 M / s. Brillant Travels & Tours Private Limited 
8. 28095 M /9. Microlino Software Technologies Private 

Limited 


- 


- - 


- -- 


Regn . No . 


Name of the Company 


8161 
8198 
8870 
9886 
109n3 
10995 
11839 
12606 


T . SD PRASATA RAO 
Asstt . Registrar of Companies 

Karnataka 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

M /s. Tirupur Benefit Fund Limited 
Coimbatore-641005 , the 19th March 2002 


12925 
13024 
13340 
14399 


No, $ . 560 ( 3 ) / C : 181 -4575 . - -Notice is hereby given 
pursuant to Sub -Section ( 3 ) of Section 560 of the Compan es 
Act , 1956 that at the expiration of one month from the 
date hereof , the name of M /s . Tirupur Benefit Fiind 
Limited unless cause is shown to the contrary , will be struck 
off from the " Register of Companies" , and the said Company 
will be dissolved. 


Trailer Engineeis Private Limited 
Movio Grads (Madras) Private Limited 
P . N . M . Spinning Mills (P ) Limited 
West Cott Basic Drugs Private Limited 
Duons Industrias Private Limited 
Temba Pyrotechnics Private Limited 
Basic Piping Engineers (India ) Private Limited 
P -emier Radiological & Cancer Hospital ( P ) 
Limited 
Akula Chits & Finance Private Limited 
Balaji Ginning Factory Private Limited 
Shawahujo Medical Equipment Private Limited 
Jayalakshmi Roller Flour Mills Private Limi 
ted 
Theni Commercial Syndicale Private Limited 
Ramana Exports Private Limited 
Adhavan Chit Funds Private Limited 
Be Yes Mangion Private Limited 
Lakshmi-Vishnu Chit Funds Private Limited 
Mr. Nanivdanna Finance Private Limited 
Sri Linga Textile Mills Private Limited 
Pioneer Security Press Private Limited 
Janaki N . L . R Raja Milla ( P ) Limited 
Navarathana Food & Chemicals Private Limi 
ted 
Prakash Finance & Investments Private Limi. 
ted 
Vikiki Fasteners Private Limited 
Balaji Finance & Meiçantile Private Limitrd 
Fxsellence Markcting Services Private Limited 
Newline Engineers Private Limited 
Subaswara Overseas Marketing Private Limi 
ted 


14992 
1591 
15547 
15650 
15698 
16678 
16957 
17083 
19032 
19572 


V . SPLVARAJ 
Registrar of romaan es 

Tamilnadu 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

M / 8. Pro Green Silica Private Limited 


20197 


Coimbatore-641005, tho 19th March 2002 
No. S . 560 ( 3 ) / C : 181-6166 . - Notice la hereby given 
pursuant to Sub-Soction ( 3 ) of Section 560 of the commanleg 
Act, 1956 that at the exolration of one month from the 
date hereof , the ſame of M / A Pro Green Silica Private 
Limited uplens cause is shown to the contrary , will be struck 
off from the " Rogister of Companies" , and the said Company 
will be dissolved , 


20852 
20907 
21219 
21807 
22275 


V . SETVARAJ 
Registrar of Comnadies 

Tamilnadu 


22479 


To the matter of the Companies Act , 1956 and of 

M /8 . Uma Prabhu Finance Limited 

Coimbatore-641005, the 19th March 2002 
. No 9 . 560 ( 31 / C : 181- 8020 . - Notice is hereby given 
pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Companics 


22514 
23053 
23922 
24081 


Sri Vijaya Ratna Food & Chemicals Private 
Limited 
OM $ Shrimpy Private Limited 
Chemiovne Madias Private Limited 
Shyam Surgicals Company Private Limited 
Annalakshmi Chit Funds Private Limited 
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Regn . No. 


Name of the Company 


In the matter of the Companies Act , 1956 and of the 

following Companies : 


24446 


Chennai, the 21st March 2002 


25167 


25592 


No. 3695 to 41198 560 ( 5 ) / 2002 batch. - Notice is hereby 
given pursuant to sub - Section ( 5 ) of the Section 560 of the 
Companies Act, 1956 that the names of the following com 
panies , have this day been struck off from the Register of 
Registrar of Companies and the following companies are 
disolved : 


Regn . No., Name of the Company , Date of publication 


- 


- - 


3695 


25753 
26134 
26272 
26357 
26455 
26602 
26704 
27307 
27461 
27632 
27685 
28657 
29070 


6619 
7689 


793 


8937 


9348 


9728 
10753 


12065 


29755 
29880 
30046 
30607 
31473 
31611 
31744 
31916 
32096 
32427 
2436 


12191 


12476 


Aron Krishna Knitwear Private Limited 
Nidhirasi Construction Private Limited 
Gemag Construction Equipments Private Limi 
ted 
National Eco Systems Private Limited 
Grame Marketing Associates Private Limited 
Strategic Exim Trade (India ) Private Limited 
Taurits Engineering Private Limited 
Vivek Agencies Private Limited 
Koilpatti Benefit Fund Limited 
Guindy Permanent Fund Limited 
Thevars Investments Private Limited 
Regent Aqua Farma Private Limited 
Shri Bhagya Benefit Fund Limited 
Vijayarani Finance Private Limited 
Sakthi Precured Rubbers Private Limited 
Markand Consultancy & Services Private 
Limited 
Doveshwar Estates Private Limited 
Vijay Super Spinners Limited 
Thiruvanmiyur Benefit Fund Limited 
Madras Denim Factory Limited 
Daga Textiles Limited 
D Cube Designs Private Limited 
Cusox Consultants Private Limited 
Marlecha Resorts Limited 
Cebee Securities Private Limited 
Deiva Precisions Private Limited 
Sreevani Agro Farms & Estate Private Limi 
ted 
Agarwal Stock & Consultancy Private Limited 
Holios Chit Fund Private Limited 
Yondeyen Finance & Investments Private Limi 
tod 
Sip Agro Food Limited 
Kottur Finance & Investments (P ) Limited 
D Cube Financial Services Private Limited 
Shinewell Investments & Financial Services 
Privato Ltd . 
Ponni Benefit Fund Limited 
Navalar Benefit Fund Limited 
Valivalam Benefit Fund Limited 
Fortune Software Solutions Private Limited 
Rajath Diamond Tools Private Limited 
Vasuki Esnefit Fund Limited 
Visosh Propertice (P ) Limited 
Katpadi Sri Shanthinath Benefit Fund Limited 
Greenish (India ) Exports Private Limited 
Sri Lakshmi Vishnu Finance Private Limited 
Ulaga Tamilar Kalvi Niruvanangal Limited 
N . A . S . Benefit Fund Lidited 


13017 


13392 


13757 


32716 
33096 
33340 


13841 


Chhockan Transports Private Limited , 21-07 

2001. 
Plantek Services Private Limited 21-07- 2001 

Command Consultancy Private Limited , 21 -07 
2001. 
Lekshmi Tourist Home Private Limited , 21-07 
2001. 
Panimal Constructions Private Limited , 21-07 
2001, 
Support Engineering & Products Private Limi 
ted , 21-07- 2001. 
Sri Panduranga Textiles Limited , 21-07- 2001 . 
Madurai Jending Leasing Private Limited 
21-07- 2001. 
Sri Ramaiayum Mutil Benefit Permanent 
Fund Limited , 21 -07 - 2001. 
Gem Fuels Private Limited , 21-07-2001. 
Sree Lakslimi Data Chits & Finance Private 
Limited , 21-07- 2001. 
Nuit Stationeriis Priaate Limited , 21- 07 - 2001 
Goodrich Finance & Leasing Privnte Limited 
21- 07 - 2002 . 
Quality & Productivit : Consultants Private 
Limited . 21 - 07 - 2001. 
D dharapurom Textiles Puvate Limited , 21-07 
2701. 
Roopam Rolle Foul Mills Private Limited 
21- 07 -2001. 
Sini Publication Private Limited , 21-07 -2001. 
Kanmini Publications & Food Products Private 
Limited , 21 - 07 - 2001, 
Vel & Gam Sea Foods Private Limited , 21-07 
2001. 
Byrava Chity Private Limited , 21-07-2001. 
R . V . V . Leathers Shoes Private Limited , 
kampula Hotels Private Limited , 21-07 -2001. 
Kerala Cements Private Limited , 21 -07 -2001, 
Fyrotek Private Limited , 21 -07 - 2001 . 
Arya Retreat Private Limited . 
Southern Iodine Private Limited , 21-07 -2001 . 
Penguin Business Services Private Limited , 
21-07- 2001. 
Antler Exports Pv Ltd . 
Saku Diamond House Pyt. Ltd . 
Kalpak Farms Pvt. Ltd . 
Kolam Chit Funds Pvt. Ltd . 
Leo Consultancy Services Pvt. Ltd . 


14188 


33640 
33876 
34455 
34935 


14300 
14325 


14648 


14908 
15045 
15366 
15891 


15936 


35894 
36192 
36373 
36913 
37094 
37202 
37416 
37422 
38212 
38395 
39140 
40199 


16379 
16500 
16948 


17109 
17170 
17913 
18038 
18206 


K , THIRUMALAMUTHU 
Asst. Registrar of Companies 

Tamilnadu 
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Regn No. 

Name of the Company 
- 

- - - - - - - - - - - - 
31923 Soni Mar echa Finance Ltd 
32033 Sai Swathi Finance Pvt. Ltd . 
32338 SM Bio Fertilizers Pvt. Ltd . 
32603 Sri Siva Spinning Mills Ltd . 
32830 Manor Honics Pvt. Ltd . 
33770 Go 
Global Money Changers Pvt . Ltd. 

to 
34573 Vandhal Arasar Benefit Fund Ltd . 
34660 Rasi Agro Ltd . 
34849 Aurcs Finlease Pvt. Itd . 
35235 A8V7 Properties & Investments Pvt. Ltd 
35803 B.P .K . Finance & Investments Pvt. La 
36183 Sunrise Benefit Fund Ltd . 
36914 Shine Shipping Pvt. Ltd . 
38388 Medicorp Cardio Products Pvt. Ltd . 
38402 Navodaya Benefit Fund Ltd . 
39128 Roopini Apperles (P ) Ltd . 
41158 CLC Lighting Pvt . Ltd . 


K . THIRUMALALITHU 
Agott, Registrar of Congole 

Ta Mindu 


Regn No . 

Name of the Company 

- - - - - - - - - - - - 
18423 Carrman Electronics Pvt. Ltd . 
18557 C . K . (Madras) Chit Fund Pvt. Ltd . 
18632 Kathiavanit Sca Food Pvt. Ltd . 
( 8818 Spectra Bricks & Agencies Pvt. Ltd . 
18964 Anand Pradecp kumar Finance Pvt. Ltd . 
19349 Ellagiri Hills Investments Co . Pvt. Ltd . 
19933 Famous Garments Exports Pvt. Ltd . 
20492 Image Trade Links Pvt. Ltd 
20665 Abhinaya J.cathers Pvt . Ltd . 
20942 Transworld ! Airfreight Pvt. Ltd . 
21004 Trichy light Luther pui. Ltd . 
21689 Vellore Trading & Exports Pvt. Ltd . 
21720 Tiruchy Golden Engineering Pvt. Ltd . 
22567 Arvind! Group & Resorts ( P ) Ltd . 
22277 Tridel Agency Cuntractors Pvt. Ltd . 
23,504 Golden Sierra Air Travels Pvt . Ltd . 
23923 Ramas Flour Mills Pvt. Ltd . 
24278 Erucuthi Mullumedu Tanners Intestrial 

Effinent Treatment Company Pvt . Ltd . 
24424 Welcome Shipping Services Pvt. Ltd . 
24435 Presidency Creclits & Investnants Ltd . 
24573 

PSA Gensets Pvt. Ltd . 
23313 Prime Export Promotions (India ) Pyt. I td . 
25669 Rajaalin Estates Pvt. Ltd . 
25701 Gainvest Chits Pvt. Ltd . 
25867 P.V .N . Chits Pvt. Ltd . 
26402 Grandis Grove Plantation Pvt . Ltd . 
26739 East West Telesystems Pvt. Ltd . 
27064 M . R .N . Securities Ltd , 
27665 Srichandra Pictures Ltd . 
28075 Aananda Prakaash Spinners Pvt. Ltd . 
28407 Tanjore Sca Foods Pvt. Ltd . 
28448 SA Apparels Pvt. Ltd . 
29071 Srce Essurai Enterprises Pvt . Ltd 
29133 Systems Base Laboratories Pvt. Ltd . 
29869 Knishi Sheep Farms Pvt. Ltd. 
29922 Decyesyem llllo & Electronics Pvt. Ltd . 
30270 

Leatber Lace Pví. (. td . 
30830 

Delta Aulo Components Madins Pvt. Ltd . 
31741 Gokulam Associated Exports & Imports Pvt. 

Ltd . 
31866 Ayyappa Cenient Products Pvt. Ltd . , 


In the matter of the Companies Act, 1956 amd of 

the following Companies 

Cochin -882011, the 21st March 2002 
No. 560 ( 3 ) 24 Notice iş bereby given pumpt to 
sub -setcion (3 ) of Section 360 of the Companies Act, 1956 
that at the expiration of three monttir from the datereof 
the names of the following companies unless camet own 
to the contrary , will he struck off from the reglator and the 
said companies will be dissolved . 

- - - - 
Regn No. 

Name of the Company 


3292 
5013 
6459 
9013 


9193 
1659 


Alfred Thomas and Co. Pvt. Ltd . 
Prayaga Electromech Pvt. Ltd . 
Sultan Jewellors Pvt. Ltd . 
Earanada Plantation , and Agro Farol Private 
Ltd , 
Shataba Hotely and Resorts Pvt . Ltd . 
Thoolika Printing and Publishing Comparty 
T .td . 
Khalayish Foundations Pvt. Ltd . 
Carewoh Property Managers Pvt . Ltd . 
Mighty Business Entorprises Pvt. Ltd . 


9975 
10302 
11688 


11 . 


s. M . AMEERPL WİLLATH 
Tar of nies 

Korte 


M 
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